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ক্ষভিনলভ্-ল্লঙ্নাম্র্ন ॥ 


এই পুস্তকে রাপাক্ননিক মুল-হুত্র, রাঁনায়নিক পরীক্ষা প্রণালী এবং 
ধাতু, দ্রাবক, মৃত্র, প্রস্তর ও উদ্ভিজ্ঞ উপক্ষার পরীক্ষা 
বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। 








গতর্ণমেন্টের অন্তর রাসায়নিক পরীক্ষক এবং কলিকাতা মেডিকা।ল কলেজের 
রসায়ন-বিজ্ঞনের সহকারী অধ্যাপক 


শ্রীচুনিলাল বস্, এমৃ, বি, এফ্‌, লি, এস্‌, 
দ্বার! প্রণীত । 
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ভ্রম সংশোধন । 


১১ পৃষ্ঠ।র গর্থ পংক্তির বাম দিকে “গুণনিরূগক” পরিবর্তে “উপাদান-নিরপক” হইবে। 
১২ পৃষ্ঠার ১১শ ও ১৬শ পংক্তিতে “গুণ-নিরূপক” পরিবর্তে “উপ।দান-নিরূপক" হইবে। 
১৯ পৃষ্ঠার ১৯শ পংক্তিতে “লিথিয়ম্‌” পরিবর্তে "য়া।মোনিয়ম.” হইবে। 

৩২ পৃষ্ঠা ২৩শ পংক্তির শেষে এই কয়েকটী কথ! যে।গ হইবে "যামোনিয়া সংযোগে লেড,্‌ 
ক্লোরাইডের কোন পরিবর্তন হয় না।” 


সূচী পত্র । 
ভা 


রসায়ন-বিজ্ঞানের কতিপয় মৃূল-সত্র। 


রাসায়নিক পরিবর্তন-_ মূল ও'যৌগিক পদার্থ__ধাতব ও অধাতব মূল পদার্থ-_সাঙ্কেতিক 
চিহ-_রাসায়নিক প্রতিক্রিয়।-প্রদর্শক চিহ__পবমাণু ও অণু-পারমাণবিক গুরুত্ব --মূল পদার্থ 
সমুহের নাম__সাংযোগিক সংখা! বা গুরুত্ব--ড্যালউনের ওণিতক অনুপাত নিয়ম-__আপবিক 
গুরুত্ব_অনঙ্গারক ও অঙ্গারক রসায়ন বিজ্ঞান । ১-১০ পৃষ্ঠা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


বেস্‌, দ্রাবক ও লবণ । 


বৈশ্লেষিক রসায়ন, উপদান-নিরপক ও পরিম।শ-নিবপক--ফলিত রসায়ন_বেস-_ক্ষার 
-_ক্ষাবের সাধারণ ধর্ম _্রাবক-__খনিজ ও অঙ্গারক-_দ্রাবকের সাধারণ ধর্__লাবণিক উীব্য 

ব| লবণ, প্রকৃত লবণ-__হাইডেনাজেন্-যুক্ত লবণ-_-অক্স(ইড-মিত্রিত লবণ-__পরীক্ষ। যন্ত্র । 
১১-১৭ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


পরিচায়ক ও নির্দেশক । 


পরিচায়ক, সাধারণ ও বিশেষ_-ধাতুর শ্রেণী বিভাগ--ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ধাতুদিগের 
নাম এবং তাহ! দ্রিগের সাধারণ পরিচায়ক ও ততসহযে।গে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাঙ্জর 
তালিকা-_ নির্দেশক । ১৮২২ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


বিশ্লেষণ-প্রক্রিয় । 
দ্রব-পরীক্ষ।__অগ্নি পরীক্ষা, প্রক্রিয়! ও ফল-__দীপশিখ1-মিশ্র পদার্থ পৃথক করণ,_-অধঃ- 


গাতন বা ঢালন-্রক্রিয়া-_পৃত বা ছাকন-প্রক্রিয়। । ২৩২৭ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
বেস্-পরীক্ষা । 
প্রথম শ্রেণী, রৌপ্য-_সীস-_পারদ (মার্কিউরস, যৌগিক)-_প্রথম শ্রেণীস্থ ধাতু গুলিকে 
পৃথক করিবার উপায়; 


দ্বিতীয় শ্রেণী, পারদ (মার্কিউরিক যৌগিক )_-সীস-__বিসমথ.--তাত--কা।ডমিয়ম্‌_- 
টিন্-য়্যাস্টিমনি-_আসেনিকৃ_ন্বর্ণ-লীটিনম্_দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ধাতুগুলিকে পৃথক করি- 
বার উপায়; 

তৃতীয় শ্রেণী, লৌহ-য়্ানুমিনিয়ম্‌__ক্রোমিয়ম্‌-_জিন্ক _ম্যাঙ্গানীজ্--নিকেল্‌_-কোবন্ট, 
__তৃতীয়শ্রেণীস্থ ধাতু গুলিকে পৃথক করিবার উপায়। 


[ঠা 


চতুর্থ শ্রেগী, বেরিয়দ্‌_্রন্শি়ম_ক্যাল্লিয়ম্‌-চতুর্থ শ্রেণীগ্থ ধাতু গুলিকে পৃথক্‌ 
ফরিবার উপায়। 

পঞ্চম শ্রেণী, পোটাসিয়ম্‌.__-সোডিয়ম্,__ম্যাগ্নেশিয়ম্,_ পঞ্চম শ্রেণীস্থ ধাতু গুলিকে 
পৃথক করিবার উপায়। ২৮-৮৮ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


দ্রাবক-পরীক্ষা । 


অনঙ্গারক দ্রাৰক, সলফিউরিক্‌__ হাইডে-ক্য়োসিলিসিক__ বোরিক-_ হাইড 
ক্লুয়োরিক._কার্ধনিক._সিলিমিকং_ সল্ফিউরস্‌_থায়ো সল্ফিউরিক-- আসিনিয়স্_ 
আর্সেনিক_-আইওডিক_কোমিক, _ হাইডে, ক্রোরিক.__ হাইড়ে, 1ব্রোমিক ২ হাইড়ি,য়ডিক, 
হাইডেোসায়ানিক__ হাইপোক্লোরস্_ নাইটুস্‌-_ হ।ইডেন-সল.ফিউরিক._- নাইটিক-_-ক্রো- 
রিক-_পারেোরিক, | ৮৯.১১৫ 

অঙ্গারক, টার্টারিক-_সাইটি.ক্- মেলিক,_অকজালিক, _বেন্জোয়িক__শ্যকৃমিনিক, 
ফেরোসায়ানিক, ব1 হাইডে, ফেরোসায়।নিক-__ফেবিসায়নিক বা হ।ইড়ে-ফেরি-সায়ানিক্‌ 
_সল্ফোসায়।নিক্‌ য়া (সিটিক-_ফর্টিক__কার্বণিক-_স্।লিসিলিক__মিকোনিক্‌ _ট্যানিক্‌ 
_ গ্যাজিক-__বেসনির্ণয_-অনঙ্গ।রক দ্রাবক নির্ণয়_অঙ্গারক ্রাঁবক নির্ণয়। ১১৫-১৪২ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


উদ্ভিজ্জ-উপক্ষার | 
বার্ধন-_দ্রীকনিন্‌ -রুসিন্‌_কুইনিন্‌ -মিঙ্কে।নিন,য়্যাকোনিটিন্_স্যাট্যোপিন,। 


১৪১ ১৫৩ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


মূত্র-পরীক্ষা | 


আপেক্ষিক গুরুত্ব_প্রতি-ক্রিয়া_নিরেট পদার্থ,ইউরিয়া__ইউরিকয়া।সিড্_ক্রীয়াটিনিন্‌ 
_ হাইপিউরিক য়া।পিড্‌-_ অক্জালিক়্্যাসিড্ব_ক্লোরিন্-_-ফষ্ষরিক-য়া।সিড_সল.ফিউরিক, 
র্যাসিড_-পে।টাসিয়ম্-_-সোডিয়ম্‌_ ক্যালসিয়ম্__ম্যাগ্নেসিয়ম্‌-_ গন্ধোৎ্পাঁদক পদার্থ_ 


বর্পেৎপাদক পদার্থ _মিউকাস্‌ ও এপিখিলিয়ম্‌। ১৫১-১৭৯ 

মুরষ্থিত অস্বাভাবিক পদার্থের পরীক্ষা-ম্্যালবুমেন্-_মিউসিন্- গ্রেপসগার্_গ্যাসিটোন্‌ 

ডাঁয়।সিটিক. ফ্যাসিড-পিত্ত_মেদ। ১৭১-১৮১ 
নবম পরিচ্ছেদ । 


অশ্মন্‌ বা প্রস্তর পরীক্ষা । 


ইউরিক য়্যাসিড বা ইউরেট্‌ প্রস্তর--অক জালেট্অবলাইম্প্রস্তর-_ ফপ্েটপ্রত্তর-_ 
মিশ্র প্রস্তর ১৮১-১৮৫ 


পরিশিষ্ট | 


১ষ। পরিচায়ঙ্ষ প্রস্তত করণ প্রণাঁলী_-২য়। বাঙ্গাল! শব্দের ইংরাজী প্রতি সংজ্ঞা । 
১৮৬ ১৯২ 





২য় চিত্র। 


মুত্রস্থ কতিপয় অধযস্থ-পদার্থ। 


এরি ছি গনি 
55 পি কু ও ছেরে 
এরি সি 





এ 
€ £ ৪ ২ 
১। মিউকান্‌ কষ্ট. (৬1005 ০750) | ১। ফস্ফেট্‌ অব্‌ লাইম্‌ (1১119010260 91 
২। ব্রড্‌ কাস্ট, (3199৫ 0250) | 11119) | 
৩। ফ্যাটি কষ্ট (৮201১ 02৮51) । ২। টিপ্ল্‌ ফস্ষেটু (1701)11311951)1250)। 
৪। এপিখিলিয়।ল কান্ট, (15010701121 


০256) । 
৫। গ্র্য/নিউলার্‌ কাই, (07210012050 | 
৬। হায়ালাইন্‌ কাষ্ট, (11521170 095) | 
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অক্জালেট, অব. লাইম. (07179 ০ 
1. ই 
17)6)। ইউরিক, য়্য।লিড্‌ (0710 4১010 )। 


৩য় চিত্র । 
অধযস্থ-পদারথ | 


মূত্রন্ কতিপয় 





৫ 


৫ ৫ 
| ইউরিটা বের এপিখিলিয়ম্‌ (০৮০ 
লিয়ম্‌ (৬ ০০17 


। ভ্যাজাইনার এপিখি 
। ব্ল্যাডারের এিথিলিয়ম, (12999 
৪) রিন্যাল্‌, এপিথিলিস্বম, (0০791 [001০090) 1 
। গার্ম(টোজোয়। (5০18:9292 1 
স্থিত ৪টা ইউরিখার 


মধ্যস্থুলে পুচ্ছমুক্ত ওটা ব্ল্যাডার এপিথিলিয়ম১ও ত বামপার্খ 


এপিথিলিগ্ম, | 


[90)01015) | 
ঢা] [717017) ॥ 


[301900) । 





৩ 
95 201085009) । 


১। মিউকাদ ও মিস্টকীস্‌ কৌ (15055 8110176 
(মৃত্র (327 [09085 )। 


হ। মিউকাসের স্ষচ্ছ দীঘ 
রেট্‌ অব জেড ছা  5০০০)। 


45 ০1 15930 


126 0 


৩। ইউ 


ক্হিনলভ্ভ-ল্লস্লাম্সনন ॥ 





প্রথম পরিচ্ছেদ | 


স্পা টিটি 


রসায়ন-বিজ্ঞানের কতিপয় মূল-সুত্র । 


রসাঁয়ন-বিজ্ঞ।ন (0:500150 ) পাঠ করিলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বিশেষ 
বিশেষ গুণ ও ধর্ম এবং তাহারা কি কি উপাদানে নির্মিত, তাহা জানিতে 
রাসায়নিক পরিবর্তন; পারা যাঁয়। অধিকাংশ পদার্থের মধ্যে প্রতিনিয়ত রাসা- 

হও হন্গ। নিক পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে । যেগুলি স্থুল পরিবর্তন 
তাহা আমর! চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই। একটা উজ্জ্বল লৌহনির্ষিত সামগ্রী 
(ছুরি বা কাচি) আর্ স্থানে কিছুদিন ফেলিয়া! রাঁখিলে তাঁহার উজ্জ্বলতা! বিন 
হইয়া তছুপরি পাটলবর্ণের এক প্রকার অভিনব পদার্থ সংলগ্র থাকিতে দেখ! 
যায়, ইহাকে সাধারণ ভাষায় মরিচা (745) কহে। ইহাতে লৌহের অংশ 
বি্ধমান থাকিলেও ইহা বিশুদ্ধ লৌহ নহে। বাযুস্থিত অক্সিজেন (0,2০7) 
নামক বাম্পের সহিত লৌহের রাসায়নিক সংযোগ উপস্থিত হইলে এই পদার্থ 
উৎপন্ন হয়। ইহাই স্থুল রাসায়নিক পরিবর্তন। কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তন 
এরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবেও ঘটিতে পারে যে, আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা উপলব্ধি 
করিতে পারি না। চুণ কাহাঁকে বলে, তাহ! সকলেই অবগত আছেন এবং 
চা-খড়ির পরিচয় কাহাকেও দিতে হইবে না । ক্যাল্সিয়ম্‌ (0910140) নামক 
ধাতুর সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হইলে চুণ গ্রস্ত হয়, এবং 
চুণের সহিত কার্বনিক্‌ ফ্যাসিভ্‌ (0১০71 4১০৭) নামক অর পদার্থের 
মিলন হইলে চা-খড়ি উৎপন্ন হয়। যদি চুণ কিছুদিন অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া 
রাখা যায়, তাহা হইলে উহাতে বায়ুস্থিত কার্বনিক্‌ য্যাসিড্‌ বা্প মিলিভ 


২ ফলিত-রসায়ন। 


হইয়! কার্বনেট অব্‌ লাইম্‌ (0807965০617) বা চাখড়ি (০21.) 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু চুণ ও চা-খড়ি উভয়ই শ্েতবর্ণ, এবং বাহাদৃশ্তে এতদুভয়ের 
মধ্যে কোনই প্রতেদ লক্ষিত হয় না। এইরূপে চুণের সহিত অল্লাবিক 
পরিমাণে চা"খড়ি মিশ্রিত থাকিয়া চুণের স্বাভাবিক গুণ যে কিয়ৎপরিমাণে 
নষ্ট করে, এবং আদৌ চূণে যে চা-খড়ি থাকে, তাহা! অনেকেই অবগত 
নহেন। ইহাই প্রচ্ছন্ন বা সুম্্ম রাসায়নিক পরিবর্তন । পদার্থের এইবপ স্থল 
ব1 প্রচ্ছন্ন পরিবর্তন পরীক্ষা (771১0117790) দ্বারা নির্ণয় করাই রসায়ন- 
বিজ্ঞানের কার্ধ্য। 

ইন্জরিয়গ্রাহ্য বস্তমাত্রেই পদার্থ নামে অভিহিত । পদার্থ সকল প্রধানতঃ 
ছুই ভাগে বিভক্ত, যথা-_ 

১ম--রূঢ় বা মূল পদার্থ (চ016776105 ) 
২য়__যৌগিক পদার্থ (0০070198705 ) 

মূল পদার্থকে বিসমাসিত (06০01190509) করিয়! তাহা হইতে অন্ত পদার্থ 
উৎপন্ন করিতে পারা যায় না। লৌহ, পারদ, সীস প্রভৃতি এক একটা মূল 

পদার্থ. পদার্থ; কোনকপ রাসায়নিক (0,5771021) বা ভৌতিক 
মুল ও যৌগিক। (51081) শক্তির সাহায্যে আজি পর্যন্ত এই মূল 
পদার্থগুলি বিসমাসিত হইয়! সুক্মতম ভিনধর্্মাক্রান্ত পদার্থে পরিণত হয় নাই। 
ইহাদিগকে যতই সুক্্মভাবে বিভক্ত করা যাঁউক না কেন, ইহারা সর্বদা 
শ্বধর্দ-বিশি্ থাকে । 

যৌগিক পদার্থ গুলিকে ভৌতিক বা রাসায়নিক শক্তির সাহায্যে ছুই ৰা 
ততোধিক মূল পদার্থে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। লোহিত পারদ অক্সাইড্‌ 
(7২6 0%10০ ০1 1167001 ) একটী যৌগিক পদার্থ, ইহা! উত্তাপ সংযোগে 
পারদ ও অক্সিজেন নামক ছুই মূল পদার্থে বিভক্ত হইয়া যাঁয়-_উত্তাপ একটী 
ভৌতিকশক্তি মাত্র । আমরা! যে লবণ প্রতিদিন খাগ্ের সহিত মিশ্রিত করিয়। 
ভক্ষণ করি, রাসায়নিক প্রক্রিয়া! দ্বার! তাহাকে সোভিয়ম্‌ (5০182) ) নামক 
ধাতব মূল পদার্থ ও ক্লোরিন (011005) নামক অধাতব বাম্পীয় পদার্থে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে। 

এ পর্য্যস্ত ৬৮টা মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু যৌগিক পদার্থের 


রসায়ন-বিজ্ঞানের কতিপয় মূল-সুত্র । ৩ 


খ্যা কর! যায় না। রসায়ন-বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত আরও কতকগুলি 
মূল পদার্থের আবিষ্ণার অসম্ভব নহে; অধুনা রাসায়নিক পণ্ডিতের! অপূর্ব 
প্রতিতাবলে দিন দিন কতই নূতন নৃতন আবশ্তকীয় যৌগিক পদার্থ প্রস্তত 
করিতেছেন। |] 
মূলপদার্থকে সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়, যথা__ 
১ম-ধাঁতব পদার্থ (1166919) 
২য়--অধাতব পদার্থ (০1-7591215 ) 
স্বর্ণ, রৌপ্য, দস্তা, পোটাসিয়ম্‌, প্ল্যাটিনম্‌, টিন্‌ (রঙ্গ) প্রভৃতি ৫৩টী ধাতব 
মূল পদার্থ। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ বা ধর্ম ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই 
2 জরা অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। ধাতব পদার্থ 
ধাতব ও অধাতব। মাত্রেই উত্তম তাপ ও তাঁড়িত পরিচালক, (0০7.080601 
সংখ্যা ও ধর্ম। 01 1)696 210 61600101 ), চিক্কণ (1050005 ) ও 
অস্বচ্ছ (0204০) কিন্তু কতকগুলি অধাতব পদার্থের মধ্যেও এই সকল 
গুণ দেখিতে পাওয়া যাঁয়, যেমন গ্র্যাফাইট্‌ (07516) আর্সেনিক্‌ (415৩- 
1০) ইত্যাদি । পারদ ব্যতীত সকল ধাতব পদার্থ ই নিরেট (9০11 )) পারদ 
তরল পদার্থ (11051 )। ঃ 
অধাতব ম্ল পদার্থের সংখ্যা ১৫টা মাত্র; ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি 
নিরেট, একটী তরল এবং অবশিষ্টগুলি বাম্পের (025) অবস্থায় অবস্থিতি 
করে। গন্ধক, আর্সেনিক প্রভৃতি মূল পদার্থগুলি নিরেট) ব্রোমিন্‌ (9:077176) 
নামক মূল পদার্থ তরল অবস্থায় থাকে এবং অক্সিজেন, হাইড্রোজেন (17)- 
070597 ) প্রভৃতি বাম্পরূপে অবস্থিতি করে। 
মূল পদার্থের সম্পূর্ণ নাম প্রত্যেক বারে লিখিতে হইলে অস্বিধা হয় 
বলিয়া রাসায়নিক পণ্ডিতেরা কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিন্বের (57019 ) 
সষ্টি করিয়াছেন। এই চিহ্ন দেখিলেই মুল পদার্থগুলি 
অনুমিত হয়। নামের আগ্ক্ষর অথবা প্রথম ও অন্ত একটা 
অক্ষর লইয়া এই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রস্তুত হইয়াছে । 0 অক্সিজেনের 
আস্তক্ষর ; 0 লিখিলেই অক্সিজেন বুঝায়। [€ লিখিলে পোটাসিয়ম্‌ (7০195 
91011 ) নামক একটী ধাতব পদার্থ বুঝায় ; এ স্থলে ?€ অক্ষরটা পোটাসিয়মের 


সাঙ্কেতিক চিহ্ন। 


৪ ফলিত-রসাঁয়ন | 


ল্যাটিন নাম ক্যাঁলিয়মের (0211470) প্রথম বর্ণ। জিঙ্ক, (2170) অর্থে দস্তা ; 
জিঙ্ক লিখিতে হইলে 2 লিখিলেই চলে। 
এইব্রপে একটা যৌগিক পদার্থের গঠন দেখাইতে হইলে, যে ২ মূল পদার্থে 
উহা নির্মিত, সেইগুলির সাক্কেতিক চিহ্ন পাশাপাশি করিয়৷ পিখিলেই উহা 
বোধগম্য হইনা থাকে । ক্লোরাইড্‌ অব্‌ সোডিয়ম্‌ (010107106 ০1 3০91017) 
একটা যৌগিক পদার্থ ঃ ইহ! সোডিয়ম্‌ (শব) এবং ক্লোরিন (01) এই ছুই 
মূল পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব এই ছুই মূল 
পদার্থের সাঙ্কেতিক চিহ্ক পাশাপাশি করিয়া! লিখিলেই ক্লৌরাইড্‌ অব্‌ সোঁডি- 
যম বুঝাইল, যথা 130. 
ছুই বা ততোধিক মূল বা যৌগিক পদার্থের মধ্যে রাঁসায়নিক সংযোগ 
দেখাইতে হইলে পদার্থ গুলির সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখিয়া মধ্যে এক একটা যোগ 
রাসায়নিক প্রতি. চিহ (+) দিতে হয়, ইহাতে এই বুঝায় যে, উক্ত পদার্থ 
ক্রিয়! প্রদর্শক গুলির অণু (1101609195 ) পরস্পর অতি সানিধ্যে থাকি! 
চ্হি। মিলিত হইতেছে। এই রাসায়নিক প্রতি-ক্রিয়া (070701- 
€2] £০৪০01০1)) দেখাইতে হইলে উপাদান ও উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে একটী 
সম-চিহ্ন (৯) দিতে হয়। যথা_112+013-2110] ) এখানে ইহাই বুঝাই- 
তেছে যে, হাইড্রোজেন্‌ ও ক্লোরিন্‌ পরম্পর মিলিত হইয়া! হাইড্রোক্রোরিক্‌ 
য্যাসিড্‌ (চ5:০০01000 401৫, 1101) উৎপন্ন হয়। এইরূপে ষাবতীয় 
রাসায়নিক প্রতি-ক্রিয়৷ প্রদর্শিত হইয়া! থাকে ; ইহাকেই রাসায়নিক সমীকরণ 
(0:9771০2] 7:00607 ) কহে। 
কল্পনা দ্বারা মুল পদার্থকে যতদূর হুক্তম অংশে বিভক্ত কর! যাইতে পারে, 
তাহার প্রত্যেকটাকে পরমাণু (4১077) কহে। যৌগিক 
পদার্থের সুক্মাংশের নাম অণু (14016০মা৩ ) 7 এই অণু 
হুই বা ততোধিক বিভিন্ন মূল পদার্থের পরমাণুর সমষ্টি দ্বারা গঠিত। 
প্রতি পরমাণুরই কিয়ৎ পরিমাঁণ ভার আছে, ইহাকেই পারমাণবিক 
গুরুত্ব (40017010 96116) কহে। 
হাইড্রোজেন্‌ সর্বাপেক্ষা লঘু বলিয়া পরমাণুর ভারনির্দেশের সময় ইহার 
পরমাণুই আদর্শ (5687৫81খ) বলিয়া গৃহীত হয়। হাইড্রোজেনের পরমাণুর 


গরমাণু ও অণু। 


অধাতব মূল পদার্থ । ..& 


ভার ১ দির্দিষ্ট হইয়াছে। এই ১ বলিলে কেনি বিশেষ 
ওজনের পরিমাণ বুঝায় না) এতন্বার! ১ গ্রেণ বা ১ গ্র্যাম্‌, 
মের বা ১ মণ সকলই বুঝাইতে পারে। 

অপরাপর মকল মূল পদার্থের পরমাণুর ভাঁর হাইড্রোজেনের পরমাণুর 
তারের সহিত তুলনা করিয়া স্থিরীকত হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বার প্রমাণিত হই- 
যাছে যে, অক্সিজেনের পরমাণু হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা ১৬ গুণ ভারী, 
এজন্য অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১৩। 

এইরূপ সকল মূল পদার্থেরই এক একটা নির্দিষ্ট পারমাণবিক গ্ররুত্ব 
আছে। নিয়ে মূল পদার্থ সকলের নাম, সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও পারমাণবিক গুরুত্ব 
প্রদর্শিত হইল :-_ 


পারম।ণবিক গুরুত্ব । 


১। অধাতব মূল পদার্থ (১৫)। 








পা সি সাঙ্কেতিক পারমাণবিক 
চিহ্ন গুরুত্ব 
* অক্সিজেন্‌ (951) 0 ১৫-৪৬ 
৯ হাইড্রোজেন্‌ 117019£01॥ 1 ১ 
্ নাইট্রোজেন্‌ 10051) ৯ ১৪১০১ 
* কার্বন (অঙ্গার) (০2179017 € ১১৯৭ 
* বোরণ্‌ 1301017 13 ১৯ 
* সিলিকন্‌ ১111001) ১1 ২৮ 
* সল্ফর্‌ ( গন্ধক) ১৪111] ও ৩১:৯৮ 
সিলিনিয়ম্‌ ১6101011111) ০৪ ৭৮ 
টেলিউরিয়ুম্‌ 26110110) 19 ১২৫ 
* ফম্ফরাস্‌ 11)09511)0185 ০ ৩০.৯৬ 
্ঁ আর্মেনিক্‌ 481501010 485 ৭৪8.৯ 
* ফ্লোরিন্‌ 17000101170 ঢা ১৯.১ 
* ক্লোরিন্‌ 00101011176 0]. ৩৫:৩৭ 
সঃ ব্রোমিন্‌ 13701001170 13 ৭৯৭৫ 


* আইওডিন্‌ 1০17০ 1 1 ১২৬৫৩ 


তর 


২। ধাতব মূল পদার্থ (৫৩)। 


নাম। 


কঃ 


পোটাসিয়ম্‌ 

* সোডিয়ম্‌ 

লিখিয়ম্‌ 

সীসিয়ম্‌ 

রুবিডিয়ম্‌ 

বেরিয়ম্‌ 

্্শিয়ম্‌ 

ক্যাল্সিয়ম্‌ 

ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ 

য্যালুমিনিয়ম্‌ 

গ্যালিয়ম্‌ 

জার্মেনিয়ম্‌ 
ূ 


মসিনম্‌ 
বা 


সর্ট ক % 


বেরিলিয়ম্‌ 
জার্কোনিয়ম্‌ 
থোরিয়ম্‌ 
ঈটিয়ম্‌ 
আর্বিয়ম্‌ 
স্তামেরিয়ম্‌ 
স্ক্যাগডিয়ম্‌ 
সিরিয়ম্‌ 
ল্যান্থেনম্‌ 
ডাইডিমিয়ম্‌ 
নায়োবিয়ম্‌ 

* জিঙ্ক (দস্তা) 

* নিকেল্‌ 

* কোঁবল্ট, 

* আয্বরণ (লৌহ) 


[ও 2.17)0. 
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৩৯০৪ 
২২৯৯ 
৭*০১ 
১৩৩ 
৮৫২ 
১৩৬৮ 
৮৭২ 
৩৯:৯ 
২৪৩ 
৭ 
৬৭৯.৮ 
৭২*৭৫ 


৪৯৭০১ 


৯০,৪ 
২৩১,৫ 

৮৯ 
১৬৬ 


৪8৪ 
১৩৭৯৭ 
১৩৮ 
১৪২ 

8 

৬৫:৯১ 

৫৮৬ 

৫৮৬ 
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ধাতষ্‌ মূল পদার্থ। 





নাম। 


* ম্যাঙ্গানীজ্‌ 

* ক্রোমিয়ম্‌ 

* ক্যাড্মিয়ম্‌ 

* ইউরেনিয়ম্‌ 
ইপ্ডিয়ম্‌ 

* কপার (তাস) 

* বিম্মথ্‌ 

* লেড্‌ (সীস) 
থ্যালিয়ম্‌ 

* টিন (রঙ্গ) 

* টিটানিয়ম্‌ 
ট্যাণ্টালম্‌ 
মলিব্ডিনম্‌ 

* ট্যনুষ্টেন্‌ 
ভ্যানেডিয়ম্‌ 

* য্যাণ্টিমনি 

* মার্কারি (পারদ) 

* সিল্ভার্‌ (রৌপ্য) 

* গোল্ড (স্বর্ণ) 

* প্র্যাটিনম্‌ 
প্যালেডিয়ম্‌ 
রোডিয়ম্‌ 
রুথেনিয়ম্‌ 
অস্মিয়ম্‌ 
আইরিডিয়ম্‌ 
ডেভিয়ম্‌ 
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চিহ্ন 
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গুরুত্ব , 


৫৫ 
৫২ 
১১৯১*০৭ 
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যে সকল নামের পূর্বে (%) এই চিহ্ন আছে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ (917215519 ) কার্যে 
তাহাদ্দেরই বাবহার অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। 
+ পারমাণবিক গুরুত্ব ভগ্রাংশে থাকিলে তস্ক কসিবান্ন অসুবিধা হয়, এজন্যা অঙ্ক কমিবার 


৮ ফলিত-রসায়ন । 


পূর্ব ষে সাঙ্কেতিক চিহ্কের উল্লেখ করা গিয়াছে, তদ্বারা মূল পদার্থের 
যে কেবল উপলব্ধি হইয়! থাকে; তাহা নহে; ইহাদ্ারা মূলপদার্থের পরমাণুর 
গুঁরুত্বও নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 0 লিখিলে শুদ্ধ যে অক্সিজেন্‌ বুঝাইল তাঙ্চ 
নহে, তৎসঙ্গে উহার গুরুত্ব ১৬ ও বুঝা গিয়া থাকে । এইরূপ প্রত্যেক মূল 
পদার্থেরই এক একটা নির্দিষ্ট পারমাণবিক গুরুত্ব আছে। উপরে নি 
তালিকা৷ দৃষ্টে তাহা গ্রতীত হইবে। 

যদি সাক্কেতিক চিহ্বের নীচে কোন অঙ্কপাত থাকে, তাহা হইলে সাঙ্ষে' 
তিক চিহ্বোক্ত পদার্থের কতগুলি পরমাণু রাপায়নিক সংযোগে মিলিত হই- 
য়াছে, তাহাই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 1150 লিখিলে হাইড্রোজেনের ২ পরমাণু 
অক্সিজেনের ১ পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়াছে বুঝায় । 

পারমাণবিক গুরুত্বের সংখ্যার অনুপাত (19701১01601) ) অনুসারে মূল 
পদার্থ সকলের পরম্পর রাসায়নিক মিলন হইয়া! যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় 
সাংযোগিক সংখ্যা বলিয়া! এই সংখ্যাকে পদার্থের সাংযোগিক সংখ্যা (০০ণা- 

বা গুরুত্ব। 1)11717)5 001001901 ) বা সাংযোগিক গুরুত্ব (00231911011 
*/০121)0) কহে। এ কারণ পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব ও সাঁযোগিক গুরুত্ব 
একই সংখ্যা দ্বার। নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । পূর্ব উক্ত হইয়াছে যে, ক্যাল্সিয়ম্‌ 
ও অক্সিজেনে মিলিত হইয়1 চুণ প্রস্তত হয়। চুণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ০৪03 
ইহ! লিখিলে এই বুঝায় ধে, ক্যাল্সিয়মের এক পরমাণু অক্সিজেনের এক 
পরমাণুর সহিত মিলিত আছে। ক্যাল্পিয়মের পরমাণুর ভার ৪০ এবং অক্ষি- 
জেনের ১৬) যখনই এতদুভয়বের রাসায়নিক মিলন হুইবে, তখনই ওজনে 
একের ৪০ ভাগ ও অপরের ১৬ ভাগ অথব1 এই ছুই সংখ্যার অনুপাত 
অনুসারে (৪০:১৬) একত্রিত হওয়া আবশ্তক ; ইহার ন্যুনে কখনই মিলিত 
হইতে পারে না, অর্থাৎ পরমাণুর গুরুত্বের অর্ধ, এক-তৃতীয়াংশ বা অন্ত কোন 








স্প্পপাপাপাশপাশাাটাশীাটি ৩ পাশাপাশি শপ 





পপ পপি সপ পাপেশপাপপা ২ শতীশি 


সময় অক্িজেন্‌ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের ভগ্রাংশ ব্যবন্ৃত না হইয়া অব্যবহিত পূর্বব ব! 
পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা পারমাণবিক গুরুত্ব বলিয়া গৃহীত হইয়া! থাকে_ষথা অক্সিজেন্‌ 
১৫.৯৬ ন! ধরিয়া ১৬ ধরা যায়; এইরূপ ক্কার্বনের ১১:৯৭ স্থানে ১২, নাইট্রোজেনের ১৪১ 
স্থানে ১৪, ব্রোমিনের ৭৯.৭৫ স্থানে ৮*, পোটাসিয়মের ৩৯ *৪ স্থানে ৩৯ এবং পারদের ১৯৯.৮ » 
স্থানে ২** ধর! যায়। 


গুণিতক অনুপাত নিয়ম । ৯ 


ভগ্নাংশ দ্বার৷ রাসায়নিক সংযোগ সম্ভবে না। কিন্তু পারমাণবিক গুরুত্বের ষে 
কোন গুণিতক (710016) দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংসাধিত হইতে পারে, 
এবং গুণিতক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে । 
অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনে মিলিত হইয়া যে সকল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন 
হয়, তাহাঁরাই ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। ২৮ ভাগ ওজনে নাইট্রোজেন্‌ (অর্থাৎ ২ 
পরমাণু) ১৬ ভাগ ওজনে অক্সিজেনের (১ পরমাণু) সহিত মিলিত হইয়া! নাইট্রো- 
জেন্‌ মনক্সাইড্‌ ( 1009£017) 11017-0%100) 20) হয়। ২৮ ভাগ ওজনে 
নাইট্রোজেনের সহিত ৩২ ভাগ ওজনে (২ পরমাণু) অক্সিজেন মিলিত হইয়া 
নাইট্োজেন্‌ ডাই-অক্স(ইড্‌ ( [1৮0501) 1)1-0100, 1502) প্রস্তত হয়। 
এইরূপে ২৮ ভাগ ওজনে নাইট্োজেনের সহিত যথাক্রমে ৪৮ ভাগ (৩ পর- 
মাণু), ৬৪ ভাগ ($ পরমাণু) ও ৮ ভাগ (৫ পরমাণু) ওজনে অক্সিজেন মিলিত 
হ্ইয়! নাইট্রোজেন্‌ ট্াইঅক্সাইড্‌ (৭10০£01) 111-0য100) 203) নাইট্রো- 
জন্‌ টেটুক্সাইভ্‌ (1৮067 1৮-০%1৫6, [২209+) এবং ন।ইট্রোজেন্‌ 
পেন্টক্সাইড্‌ (10:0£07। 6০76-0%106) [২505 ) নামক আরও তিনটা ভিন্ন 
ভিন্ন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাঁকে। এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, একই 
পরিমাণ নাইট্রোজেনের সহিত অক্সিজেন স্বীয় সাংযোগিক গুরুত্বের ( অর্থাৎ 
১৬র) ১, ২,৩,৪ ও ৫ গুণ পরিমাণে মিলিত হইয়াছে? কিন্তু পরমাণুর ভগ্নাংশ 
হা হয় না বলিয়া ১২, ২২, ৩২ গুণ ( ওজনে ২৪, ৪০ বা ৫২ 
অনুপ[ত নিয়ম। ভাগ) প্রভৃতি কোন মধ্যবস্তা পরিমাণে অক্সিজেন্‌ নাইট্ো- 
1১711975%০ জেনের সহিত মিলিত হইতে পারে না। ইহাকেই ড্যাল্‌- 


€(:01101011720101] 11 
1191001৩ ৮৩ উনের “ল অব্‌ কথ্বিনেশন্‌ ইন্‌ মাল্টিপ্ল্‌ প্রোপোর্শন্‌” 
বি (1.2 01 0017701720107 11) 118100016 190970161017 ) 
ভার্থাৎ গুণিতক অনুপাত নিয়ম কহে। এই নিয়মই রদায়ন-বিজ্ঞানের অচল 
ভিত্তিম্বরূপ ; যাবতীয় রাসায়নিক প্্রক্রিয়! এই নিয়ম দ্বার! নিয়ন্ত্রিত। 
যৌগিক পদার্থের আণবিক গুরুত্ব মূলপদার্থ সমূহের পরমাথু-ভারের সমষ্টিমা। 
হাইড্রোজেনের ২ পরমাণু অক্সিজেনের ১ পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া জল 
আণবিক গুরুত্ব । (1320) প্রস্তত হয়। হাইড্রোজেনের ছ্‌ই পূ রমাণুর ভার২ এৰং 


অক্সিজেনের এক পরমাণুর ভার ১৬,ন্ৃতরাং জলেকু'আপবিক গুরুত্ব + ১৬-১৮। 


১৩ ফলিত-রসায়ন । 


যৌগিক পদার্থের সাঙ্কেতিক চিহ্নকেই উহার ফর্মিউলা (1:0100018 ) 
কহে, যেমন নাইট্রিক্‌ ফ্যাসিডের সাক্কেতিক চিহ্ন [1093 
নাইটিক্‌ স্ন্যাসিডের ফর্মিউলা। 
সাধারণতঃ রসাঁয়ন-বিজ্ঞানকে ছুই ভাঁগে বিভক্ত কর! যাঁয়, যথা-_- 
১ম। অনঙ্গারক (110152010 )। 
২য়। অঙ্গারক (0181710 )। 
অনঙ্গারক রসাঁয়ন-বিজ্ঞ।নে ধাতব ও অধাতব সমস্ত পদার্থের বিষয় 
আলোচিত হইয়া থাকে । অঙ্গার-মিশ্রিত পদার্থের আলোচনা অঙ্গারক রসাঁ- 
য়ন-বিজ্ঞানের অন্তভূতি। শেষোক্ত পদার্থসমূহ স্বভাব-নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ 
প্রণালী মতে উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণী শরীরে গ্রস্ত হইয়া 


ফর্মিউল|। 


রসায়ন-বিজ্ঞান 
| থাকে; ইহাঁদের মধ্যে সামান্য ছুই একটা ভিন্ন 
নি রা মনুষ্য অপর কোনটিই রাপায়নিক প্রক্রিয়া দ্বার! এ 
৮ পর্য্যন্ত প্রস্তত করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহাদের 
ধাতব অধাতব সকল গুলির মধ্যেই অঙ্গার (081১07) বিদ্ধ- 


মান আছে--প্রায় সকল গুলিই দগ্ধ হইলে কয়লায় পরিণত হয়-_-এজন্ত 
অঙ্গারক রসায়ন-বিজ্ঞানের আর একটা নাম কার্বন যৌগিক সন্বন্ধীয় 
রসায়ন-বিজ্ঞান (কেমিষ্টি, অব্‌ কার্বন্‌ কম্পাউওস্‌ 01767715075 ০1 
00১০7) 00707001105) | কিন্তু তাই বলিয়া! অঙ্গার সংযুক্ত পদার্থ মাত্রেই যে 
অঙ্গারক রসাঁয়ন-বিজ্ঞানের অন্তর্গত, তাহা নহে। কার্ধনিক্‌ ফ্যািড্‌ বাম্পের 
(0025) মধ্যে অঙ্গার থাঁকিলেও ইহা অনঙ্গারক রসায়ন-বিজ্ঞানের অধীন । 

এ পর্যযস্ত যাহা কথিত হইল, তাহা রসায়ন-বিজ্ঞানের কতকগুলি মূল-সথত্র 
মাত্র; এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণন রপায়ন-বিজ্ঞান পাঠে সবিশেষ অবগত 
হওয়া যায়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


তির তল 
পাপ ১ পে 
৯4 


বেস্‌, দ্রাবক ও লবণ। 


, বৈশ্লেষিক রসায়ন (4১7910021 010701505) আমাদের আলোচনার 
বিষয়। এতৎ সম্বন্ধে সম্যক বুৎপত্তি না হউক, কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাঁক1 চিকিৎ- 
বৈশ্নেষিক রসাঁয়ন। সক মাঁত্রেরই যে বিশেষ প্রয়োজনীক়্, তাহ! বল। বাছুল্য। 
টান ) ইহার অভাবে চিকিৎসা-শান্ত-জ্ঞান অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া 
য় 210 যাঁয়। রোগীকে যে ওবধ প্রয়োগ করা যাঁয়, তাঁহ! সম্পূর্ণ 

(0%871741৭০) বূপে বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্তক । কোন্‌ ওষধে কি কি দুষিত 
পদার্থ থাকিবার সম্ভবনা! এবং কি উপায়েই বা তাহ! সংশোধিত হইতে পারে, 
বৈশ্লেষিক রসায়ন শিক্ষা করিলে, সে সমস্ত অবগত হইতে পারা যায়। কোন্‌ 
ওধধ অপর ওষধের সহিত মিশ্রিত হইলে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া 
পরম্পরের গুণের হাস, বৃদ্ধি বা একেবারে লোঁপ হয়, অথবা কোঁন স্ফোট- 
প্রবণ (12য171051%9) দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইহা গ্রাতি চিকিৎসকেরই অঝ্ঠাত 
হওয়া সর্ধতোভাবে বিধেয়। মূত্র পরীক্ষিত না হইলে অনেক রোগের একে- 
বারে চিকিৎসাই হয় না। মৃত্রগ্র্থি-প্রদাহ রোগে (13785 015০78০ ) 
মৃত্রে কত পরিমাণে য্যাল্বুমেন্‌ (01407) আছে, বহুমূত্ররোগে কত শর্কর! 
প্রত্রাবের সহিত নির্গত হইতেছে, অশ্মরী (পাথরী)'রোগে পাথরখানি কি কি 
উপাদানে নির্শিত, ইহ প্রত্যেক চিকিৎসকেরই অবশ্ত জ্ঞাতব্য বিবয়। 
বৈশ্লেষিক রসায়ন পাঠে এই সকল পদার্থ কি প্রণালী অবলম্বনে পরীক্ষা 
করিতে হয়, তাহ শিক্ষা করিতে পারা যাঁয়। পানার্থে বিশুদ্ধ জল ব্যবহার 
করা যে অবশ্ত প্রয়োজনীয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। জল দেখিতে 
অতি পরিষ্কার হইলেও অনেক সময় উহাতে অনেক দুষিত পদার্থ মিশ্রিত 
থাকে এবং পান করিলে স্বাস্থ্যের হানি ও বিশেষ বিশেষ রোগ ' জন্মিবাঁর 
সম্ভাবনা । চিকিৎসক সাধারণের স্বাস্থ্যের রক্ষকম্বরূপ; পরীক্ষা দ্বারা জলের 
দুষিত পদার্থ নিরূপণ করিয়া যাহাতে সাধারণে সই দূষিত জল পান করিয়া 


১২ ফলিত-রসায়ন। 


রোগগ্রস্থ না হয় এবং কি উপায়েই বা এরূপ দূষিত জল পানোপযোগী হইতে 
পারে, তাহা সম্যক্রূপে শিক্ষা কর! চিকিৎসকের অবশ্ত-কর্তব্য কর্ম । 

বৈশ্লেষিক রসায়নের পরিসর অতি বিস্তৃত। পৃথিবীতে এমন কোন পদা* 
ই নাই, যাহা ইহার অধিকারতুক্ত নহে। আমাদিগের খাগ্য, বসন, বিলাস- 
সামগ্রী, বাণিজ্য, শিল্প, ওষধ প্রভৃতি সকলেরই মধ্যে বৈশ্লেষিক রসায়ন 
সাহায্যে প্রতিদিন কত ষে উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। "ইহ! 
এরপ বিস্তৃত ব্যাপার যে শুদ্ধ থাগ্য পরীক্ষা (5০০৭ 217317515), ওঁষধ পরীক্ষা 
(11721779068092] 000015৮ঠ ) প্রভৃতি এক একটী শাখা মাত্র শিক্ষা 
করা এক জন মন্ষ্যের সমস্ত জীবনেও ঘটিয়া উঠে না। 

বৈশ্নেষিক রসায়ন ছুই ভাগে বিভক্ত যথা,_ 

১ম। গুণনিরূপক (0481160০) অর্থাৎ যাহা! দ্বার পদার্থের উপাদান 
নির্ণীত হয়। 

হয়। পরিমাঁণনিরপক (03920(20/৮৩) অর্থাৎ যাহ দ্বার উপাদান 
গুলির পরিমাণ নিরূপিত হয়। 

ফলিত-রসায়ন (179০6০2] 01)077190 ) বলিলে বৈশ্লেষিক রসায়নের 
ফলিত রসায়ন। গুণ নিরূপক অংশকেই বুঝায়। ইহার অন্তভূতি যে ২ বিষয় 
গুলি আমরা আপাততঃ আলোঁচন। করিব, তাহ! নিয়ে লিখিত হইল যথা,__ 

১ম। লবণের বেস্‌ (49০) ও দ্রাবক (4১০1৭) পরীক্ষ1 । 

২য়। মূত্র পরীক্ষা। 

৩য়। অশ্মন্‌ অর্থাৎ পাথরী ( 0810819 ) পরীক্ষা! । 

৪র্থ। উদ্ভিজ্জ-বিষের (৬০৪০০%১1০ ৪1%210145 ) পরীক্ষা । 





বেস্‌ (83495) 1 


ষে যৌগিক পদার্থ কোন একটা দ্রাবকের সহিত মিলিত হইয়া দ্রাবকের 
ধর্ম সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করতঃ একটী নূতন পদার্থের সৃষ্টি 
করে তাহাকে বেস্‌ কহা যায়। সচরাচর ধাতুর অল্সাঁ- 
ইড্দিগকে বেদ্‌ কহে, ক্ষার" পদার্থগুলিও ইহার অন্তর্গত। 


বেস্‌। ১৩ 


ক্ষার (/1191165) ।-__ক্ষার নানাবিধ, তন্মধ্যে পোটামিয়ম্‌, সোডিয়ম্‌, 
য্যামোনিয়ম্‌, ক্যাল্সিয়ম্‌ এবং বেরিয়মের সহিত অক্সিজেন মিলিত হইয়া 
যেন্ক্ষার প্রস্তত হয় তাহার! ক্ষতকারী ক্ষার (0285610 4১111165 ) অর্থাৎ 
শরীরের কোন স্থানে অধিকক্ষণ ধরিয়া লাগাইলে ঘা হয়। এই শ্রেণীর ক্ষার 
সকল জলে দ্রবণীয়। পোটাপিয়ম্‌, সোডিয়ম্‌ এবং ফ্যমোনিয়ম্‌ এই তিনটা 
ধাতু সচরাচর ক্ষার-ধাতু (211911-779191 ) নামে অভিহিত। বেরিয়ম্‌, ন্‌ 
শিয়ম্, ক্যাল্সিয়ম্‌ এবং ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ এই চারিটা ধাতু ক্ষার-মৃত্তিকা-ধাতু 
(100215 01 070 21091100 921015) বলিয়। পরিচিত । লিঙ্ক, ম্যাগ্নেসিয়ম্‌, 
য্যালুমিনিয়ম্‌ ও লৌহ হইতে উৎপন্ন ক্ষার পূর্বোক্ত ক্ষার সকলের ন্তাঁয় ক্ষত- 
কারী নহে এবং ইহার] জলে অদ্রবণীয়। ইহাঁদিগকে ক্ষার ন। বলিয়! সচরাচর 
বেস্‌ কহ! গিয়া থাকে । ক্ষারের জলমিশ্রিত দ্রাবণে নিয়লিখিত গুণ সকল 
পরিলক্ষিত হয়।__ 
ক্ষারের সাধারণ (ক) ইহার আস্বাদন বোদা, চুণের জল খাইলে ইহ 
ধর স্পষ্ট অনুভূত হয়। 
(খ) ইহাঁতে লালবর্ণ লিট্মস্‌ কাগজ (1২০৫ 11079 
7১1১০: ) নিমজ্জিত করিলে নীল বর্ণ হয়। ৃ 
(গ) হরিদ্রা মাথান কাগজ (0817710110 1)21)67) নিম- 
জ্জিত করিলে মেটে লাল বর্ণ (1370%) ) ধারণ করে। 
(ঘ) ফিন্ল্থ্যালিনের (12167001-1900)2117 ) দ্রাবণ সহ- 
যোগে ঈষৎ বেগুণী বর্ণ হয়। 
(উড) মিথিল্অরেঞ্জের ( 81607/]1 01902০ ) দ্রাবণে 
দ্রাবক-মিশ্রণোৎপন্ন গোলাগী বর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। 
এক্ষণে তুল! দ্বারা! গ্রতীয়মান হইতেছে যে দ্রাবকে যাহা উৎপাদন করে, 
ক্ষারে তাহা লয় প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষারে যাহা উদ্ভূত হয়, দ্রাবকে তাহার ধ্বংস 
হইয়। থাকে । বাস্তবিক বলিতে গেলে দ্রাবক ও ক্ষার উভয়ে ঠিক বিপরীত 
গুণাবলম্বী। কোন ভ্রবকের সহিত কোন ক্ষারের দ্রাবণ মিলিত হইয়া! এমন 
একটী অভিনবগুণবিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাহা! ক্ষার ও দ্রাবক এতছুতয়ের 
মধ্যে কাহারও প্রতিবক্রিয়। প্রদর্শন করে না। এই, নবজাত পদার্থে এক খণ্ড 
রি হি 
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লাল বা এক খণ্ড নীল লিট্মস্‌ কাগজ নিমজ্জিত করিলে নীলবর্ণ কাগজ থানি 
লাল অথবা লালবর্ণ কাগজ খানি নীলবর্ণে কখনই পরিবস্তিত হইবে না। 





দ্রাবক (40105 )। 


দ্রোবক ছই শ্রেণীতে বিভক্ত-_অনঙ্গারক বা খনিজ (11170721) দ্রাবক 
এবং অঙ্গারক (012211০) দ্রাবক | লবণ-দ্রাবক (791901710710 4১011 9, 
প্রাবক;-. যবক্ষার-দ্রাবক ( 10010 4১010) ও গন্ধক-দ্রাবক (১%1- 
খনিজ ও অঙ্গারক। 1[)1)8110 4১০৭) ইত্যাদি খনিজ এবং টার্টারিক্‌ র্যাসিভ্‌ 
(14087104014), সাইটি,ক্‌ ফ্্যাসিড (0167০ /১০৫) প্রত্ৃতি অঙ্গারক 
দ্রাবক | দ্রাবক সাহায্যে প্রায় যাবতীয় পদার্থকে দ্রব করিতে পারা যাঁয়। 
প্রায় সকল দ্রাবকই জলে দ্রবণীয়। পরীক্ষ। কালে দ্রাবকের সহিত জল 
মিশ্রিত করিয়া লওয়া উচিত । সকল দ্রাবকে নিস্সলিখিত গুণ বা ধর্ম পরি- 
লক্ষিত হইয়। থাকে £-- 
দ্বকের সাধারণ (ক) আম্বাদন করিলে অস্ত! বোধ হয়। 
ধর্ম (থ) এক খণ্ড নীলবর্ণ লিটুমস্‌ কাগজ (13100 11077113 
[21১০7 ) নিমজ্জিত করিলে উহ লালবর্ণ ধারণ করে। 
(গ) কোন কার্বনেটের সহিত মিশ্রিত হইলে স্কুটন 
(17101555001)06 ) হয়। 
(ঘ) ফিনল্থ্যালিনের দ্রাবণে ক্ষার মিশ্রিত করিলে যে 
ঈষৎ বেগুণী রং হয়, দ্রাবক সংস্পর্শে সেই রং নষ্ট হইয়! যায়। 
(উ) মিথিল্অরেঞ্রের দ্রাবণ সহযোগে গোলাপী রং হয়। 





লাবণিক দ্রব্য বা লবণ (৯/-এ )। 


ক্ষারও নহে, দ্রাবকও নহে, এমন অভিনবগুণবিশিষ্ট পদার্থের বিষয় 
পুর্ব্বে যে উল্লেখ কর! গিয্পছে, রসায়ন-বিজ্ঞানে সাধারণতঃ তৎসমুদায়কে 


লবণ । ১৫ 


লাবণিক দ্রব্য বা লবণ কহে। লবণ বলিলেই খাগ্ভ-লবণ বুঝায় ন1। দ্রাবক 


লবণ. ও ক্ষার পরস্পরের মিলনে উভয়ে স্বন্ব গুণ বা ধর্ম্ম বিব- 
হি দশা র্জিত হইয়া যে যৌগিক পদার্থ উৎপাঁদন করে, তাহা" 
যুক্ত লবণ। কেই লবণ বলে। চুণ ও কার্বনিক্‌ ফ্যাসিড সংযোগে চা- 
ওয়। অক্সাইড্মিশ্রিত 
লবণ। খড়ি প্রস্তুত হয় ; চা-খড়ি একটা লাঁবণিক পদার্থ। এত- 


ভিন্ন সোহাগ, যবক্ষার, ফটুকিরী, হীরাঁকস, তুঁ'তিয়া প্রভৃতি পদার্থগুলি এক 
একটী লবণ। বস্তৃতঃ স্বাদ বুঝিয়া কোন পদার্থের লবণ নাম দেওয়া হয় না) 
উত্পাদন ক্রিয়া! ধরিয়। উহাদের লবণ নাম দেওয়! হইয়াছে। 

লবণ তিন প্রকার ) যথা-- 

১ম।-প্রকত লবণ (01021 ১916) 

২য়।-_হাইড্রোজেন্যুক্ত লবণ (4১০4 ৯01) 

৩য়।__অক্সাইড্মিশ্রিত লবণ (73250 5216) 

প্রকৃত লবণ | হাইড্রোজেন প্রায় সমস্ত দ্রাবকের একটী উপাদান। 
কোঁন ধাতুর লবণ প্রস্তত হইবার সময় দ্রাবকস্থ হাইডরোজেনের স্থান উক্ত 
ধাতু দ্বারা অধিকৃত হয়, যথা,--2172+ 11290)4  £7504+175 7 এখানে 
সল্ফিউরিক্‌ য্যামিড্-স্থিত হাইডোজেনের স্থান জিঙ্ক, ধাতু দ্বারা অধিকৃত হ্ইয়৷ 
জিঙ্ক সল্ফেট (%170 991179৩) নামক লবণ প্রস্তত হইল। এইরূপে 
দ্রাবকের হাইড্রোজেনের স্থান ধাতু দ্বার! সম্পূর্ণপে অধিকৃত হইয়া যে লবণ 
উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্ররূত লবণ কছে। 
হাঁইডোৌজেন্যুক্ত লবণ ।-__জ্রাবকে হাইড্রোজেনের স্থান আংশিক- 

রূপে অধিকৃত হইয়া যে লবণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে হাইড্রোজেন্-যুক্ত লবণ 
বা ফ়্যাসিভ্‌ সণ্ট. কহে। বাই-কা্বনেট্‌ অব্‌ সোডা (81087১০746০! 
5০৭2.) একটী হাইড্রোজেন্যুক্ত লবণ। ইহার সাক্কেতিক চিহ্ন ([077১018 ) 
110937 এস্থলে সোডিয়ম্‌ ধাতু (1২৪) কার্বনিক্‌ ফ্যাসিড্‌ (112003) 
হইতে হাইড্োজেনকে আংশিকরূপে স্থানচ্যুত করিয়াছে। হাইড্রোজেন্কে 
সম্পূর্ণরূপে স্থানচ্যুত করিলে কার্বনেট্‌ অব্‌ সোডা (52003) নামক প্রকৃত 
লবণ উৎপন্ন হয়। 


অক্সাইড্-মিশ্রিত লবণ ।-__ধাতুর লবুণের সহিত উক্ত ধাতুর 
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অক্সাইড মিশ্রিত থাকিলে এ লবণকে অক্সাইভ্মিশ্রিত লবণ ব! বেসিক্‌ 
সপ্ট কহে; সব্-নাইট্রেটু অব্‌ লেড্‌ (94-18$6 ০11.0) ইহার একটা 
' উদ্দাহরণস্থল। ইহাতে নাইট্রেট অব্‌ লেড্‌ নামক সীস্‌ ধাতুর লবণের সহিত 
উক্ত ধাতুর অক্সাইড্‌ মিশ্রিত থাঁকে। 

এই সকল লবণ বিশ্লিষ্ট করিয়া বেস্‌ এবং দ্রাবক নির্ণয় করাই ফলিত 
রসায়নের কাঁধ্য। 

রাসাকনিক বিশ্লেষণ-কার্ধ্যে নিষ্ব-লিখিত যন্ত্রগুলি সচরাচর ব্যবহৃত হইয় 
থাকে” 

১। টেষ্ট, টিউব্‌ (0০১. ৮৮০)--এক-মুখ-বদ্ধ কাচের নল বিশেষ ) 
সচরাচর তরল পদার্থ ইহার মধ্যে রাখিয়া পরীক্ষা! করিতে হয়। 

২। টেষ্ট, টিউৰ্‌ ফ্যাণ্ড (75. (0১০ 31270 )--টেই টিউব্‌ 
বসাইবার সছিদ্র কাষ্ঠনির্িত আধার। 

৩। টেষ্ট, টিউব্‌ ধারক (165 (০০ 1101001 )-_ ইহা কাষ্ঠের 
বাঁট-ুক্ত পিত্তলের চিম্ট! বিশেষ ) কোন পদার্থ টেষ্ট টিউবে রাখিয়া উত্তাপ 
প্রয়োগ করিতে হইলে টেষ্ট টিউব্‌ ধরিবাঁর জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। 

৪। টেষ্ট গ্র্যাস্‌ (06১৮ 81455) পরীক্ষাধীন তরল বা৷ নিরেট 
পদার্থ ইহার মধ্যে রাখা যায়) ইহা কাচনির্ষিত। 

৫। ফনেল্‌ ( দমা)01)-__ইহা কাঁচ নির্্িত ; ব্রটিং কাগজের ছাক্‌নি 
ইহার উপর রাখিয়। ছাকিবার দ্রব্য ঢালিয়! দিতে হয়। বোতলের মুখে বসা- 
ইয়। তন্মধ্যে কোন তরল পদার্থ ঢালিবার জন্যও ইহ! ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 

৬। প্পেট (7%9০৮)--ছুই মুখ খোঁল! সরু কাঁচের নল) কোন 
পাত্র হইতে অল্প পরিমাঁণে তরল পদার্থ উত্তোলন করিবার জন্ত ইহা ব্যব- 
হত হয়। 

৭। গ্র্যান্‌ রড়্‌ (01235 :০৫)-_পেদ্সিলের স্তায় গোল কাচ-দণ্ড। 

৮] গ্ল্যাস্‌ প্লেট (01855 [120০ )-কাচের ছোট টুকরা | 

৯। পোঁর্সিলেন্‌ ডিশ্‌ (চ607091917 0191) )---শ্বেতবর্ণ চীনের 
পেয়ালা । 

১০ । স্পিরিট ল্যাম্প (3070-1270))। 


পরীক্ষা -যন্ত্র ! ১৭ 


১১] প্ল্যাটিনমূ ধাতুর পাত (18000071011) কোন দ্রব্য 
অগ্নিতে পুড়াইতে হইলে ইহার উপর রাখিয়া পুড়াইতে হয়। একখণ্ড অন্ত 
(1105 1015০) দ্বারাও এই কার্ধ্য সম্পন্ন হইতে পারে। 

১২। ্ল্যাটিনমূ তার (219578101০০7)--একটী কাঁচদণ্ডের অগ্র 
ভাগে উত্তাপ সংযোগে এই তার যুক্ত করিয়া দেওয়া! হয়। সোহাগার বর্ত,ল 
প্রস্ততকরণে এবং দ্ীপ-শিখা সংযোগে কতকগুলি ধাতু যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ 
উত্পাদন করে তাহ! দেখিবাঁর নিমিত্ত এই তার ব্যবহৃত হয়। 

১৩। এক খণ্ড কাঠের কয়ল! (047০০21)। 

১৪। বাঁক-নল (01০৭ 012০ )। 

১৫ | পিতলের চিম্টা (91855 (02725 )। 

১৬। ওয়াশ্‌-বট্ল্‌ (597১০: )_একটী আয়ত-মুখ কাঁচের 
বোতল বা কুপীর ছিপিতে (০০2৫) দুইটী ছিদ্র করিয়! ২টা বক্র কাচ-নল 
তন্মধ্যে প্রবেশ করাইতে হয়। একটী নল বোতলের তলদেশ ও অপরটা 
উহার গল! পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট থাকে । বোতলের মধ্যে জল রাখিয়া! ছোট নলঘার! 
ফুৎকাঁর দিলে এ জল অপর নল দ্বারা বহির্গত হয়। ৮ 


8315110 ১৩১1৮ ০। 
085100777 


67512 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


নিশা 


পরিচায়ক ও নির্দেশক । 


ফলিত রপাক্সনে সর্বদা রি-এজেন্ট (1২০97) ও ইণ্ডিকেটার্‌ 
([00162%07) এই ছুইটী শবের ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাঁকে। যে সকল 
মূল বা যৌগিক পদার্থ পরীক্ষাধীন পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহার 
পরিচীয়ক-__ উপাদান নিরূপণ করে, তাহাদিগকে রি-এজেণ্ট অর্থাৎ 
সাধারণ ও বিশেষ। পরিচায়ক কহে। হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ পরীক্ষাধীন 
পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলে যদি শ্বেতবর্ণ চূর্ণ ( ৮1)1৮৩ 0০০০1216966 ) 
অধংস্থ হয়, তাহ! হইলে উক্ত পদার্থে রৌপ্য, মীন বা পারদের অংশ আছে, 
ইহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়। এ স্থলে হাইডোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ একটা রি- 
এজেণ্ট অর্থাৎ পরিচায়ক । 
সচরাঁচর পরিচায়ক দিগকে সাধারণ (00106121) ও বিশেষ (৫- 
019] ) এই ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। 
যে পরিচায়কগুলি একটা প্রক্রিয়া দ্বার পদার্থ সকলকে ভিন্ন ২ শ্রেণীতে 
বিভক্ত করে, তাহাদিগকে সাঁধারণ পরিচায়ক বলা যাঁয়। 
কোন একটা দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ গুণ পরীক্ষার নিমিত্ত সে সকল 
পরিচায়ক ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে বিশেষ পরিচায়ক কহে। 
ধাতুর সাধারণ পরিচায়কের সাহায্যে ধাতু সমূহ পাঁচ শ্রেণীতে 
শ্রেণীবিভাগ । ( 01907)5 ) বিভক্ত হইয়া থাকে। 
১। সীস, রৌপ্য ও পারদ, (মাকিউরস্‌ যৌগিক, [161০070015 ৫০]7- 
এ 0০575 ) প্রথম শ্রেণীভুক্ত । হাইড্রৌক্লোরিক্‌ ফ্যাঁসিড্‌ 
(পা (সিল্ভ।র) এই শ্রেণীর পরিচায়ক অর্থাৎ ইহা দ্বারা উপরোক্ত তিনটা 
রি ধাতু অপর সমস্ত ধাতু হইতে পৃথক্‌ হইয়া! থাকে । এই 
শ্রেণীর ধাতুগুলিকে, সিল্ভীর্-শ্রেণী-ভুক্ত কহে। 


পরিচায়ক । ১৯ 


২। পারদ (মাকিউরিক্‌ যৌগিক, 110:০870 ০0101১04105 ) আর্সে- 
এ তিক য্যাণ্টিমনি, টিন্‌, বিস্মথ্‌, তাত, ক্যাড়্মিয়ম, স্বর্ণ 
তত্র (কপার) ও প্ল্য,টিনম্‌ দ্বিতীয় শ্রেণীতুক্ত। হাইড্োক্লোরিক্‌ ফন্যাসিড় 
লেশা। এবং সল্ফিউরেটেড় হাইড্োজেন্‌ এই শ্রেণীর পরি- 
চায়ক. পরীক্ষা কালে প্রথমে হাইডোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড ও তৎপরে সল্‌- 
ফিউরেটেড্‌ হাইডোৌজেন্‌ যৌগ করিতে হয়। এই শ্রেণীর ধাতুগুলিকে কপার্‌- 
শ্রেণীতূক্ত কহে। ূ 
৩। লৌহ, ফ্যালুমিনিয়ম্‌, ক্রোমিয়ম, নিকেল্‌, কোবপ্ট, দস্তা, ও 
ম্যাঙ্গানীজ্‌ তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত । ক্লোরাইড অবৃ 
হিল য্যামোনিয়ম ফ্যামোনিয়। ও সল্ফাইড় অবৃ য্যামো- 
রি নিয়ম্‌ এই শ্রেণীর পরিচায়ক। পরীক্ষা কালে প্রথমে 
ক্লোরাইড অব্য্যামোনিয়ম্‌, তৎপরে ফ্যামোনিয়। এবং সর্বশেষে সল্ফাইড্‌ 
অব্‌ গ্যামোনিয়ম্‌ যোগ করিতে হয়। এই শ্রেণীর ধাতু গুলিকে আয়রণ্‌-শ্রেণী 
ভুক্ত বলা যায়। র 
৪। বেরিয়ম্‌ গ্রন্সিয়ম্‌ ও ক্যাল্সিয়ম্‌ চতুর্থ শ্রেণীর অন্তভূর্ত। 
র্থশ্রেণীবা  ক্লোরাইভ্‌ অৰ্‌ য্যামোনিয়ম্‌, য়্যামোনিয়া এবং কার্বব- 
বেরিয়ন্শ্রেণী। নেট অবৃ সোডা বায়্যামোনিয়ম্‌ এই শ্রেণীর পরি. 
চায়ক। এই শ্রেণীর ধাতুগুলিকে বেরিয়ম্-শ্রেণী-ভূক্ত বল যাঁয়। 
৫। পোটাসিয়ম, সোডিয়ম্‌, লিখিয়ম্‌ এবং ম্যাগনেশিয়ম্‌ পঞ্চম 
মঞ্রেণীবা শ্রেণীর অত্তর্গত। শেষোক্ত ধাতুটীকে কেহ কেহ চতুর্থ 
পোটাসিয়মম  শ্রেণীভূক্ত করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কোন পরিচায়ক 
রি নাই। এই শ্রেণীর ধাতু গুলিকে পোটামিয়ম্‌ (০15531017) 
শ্রেণীভুক্ত কহে। উপরে যে মকল ধাতুর নাম উল্লেখ করা গেল, তদ্যতীত 
অপরাপর ধাতুগুলি বিশেষ প্রয়োজনে আইসে না বলিয়া কোন সাধারণ 
পরিচায়ক দ্বার! তাহাদিগকে শ্রেণী নিবদ্ধ কর! হয় না। 
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২২ ফলিত-রসায়ন। 


নির্দেশক (1701০2107) কাহাকে বলে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল। 
রাঁসায়নিক পরিচাঁয়ক সহযোগে পদার্থের পরিবর্তন বা পরস্পর সংযোগ- 
কালীন ঠিক কোন্‌ সময়ে উক্ত পরিবর্তন বা সংযৌজন সাধিত হইল, যে সকল 
নির্দেশক । পদার্থ কোন একটা বর্ণ উৎপাদন করিয়। তাহা নির্দেশ 
[7108607-. করে, তাহাদিগকেই নির্দেশক কহে। কার্্যকালে 
নির্দেশক-পদার্থদিগের প্রকৃতিগত কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, অথবা উহার! 
বর্তমান থাকে বলিয়া রাসায়নিক প্রতি-ক্রিয়ারও কোনরূপ প্রতিবন্ধক ব1 
বিকৃতি ঘটে না। প্রধানতঃ দ্রাবক ও ক্ষার পদার্থ মধ্যে বিভিন্নত1 প্রদর্শন 
করণার্থ ই নির্দেশকগণ ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 
লিট্মস্, ফিনল্থ্যালিন্‌, মিথিল্‌ অরেঞ্জ, টার্মারিক্‌ পগ্রস্থতি 
এক একটা নির্দেশক পদার্থ। ইহাদ্দিগের মধ্যে ২য় ও ৩য়টা স্ুরা-সাঁর (/1০০- 
101) ব1 জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্রাবণরূপে ব্যবহৃত হয়; ১ম ও ৪র্থটা 
সুরাসারে দ্রব করিয়! উক্ত দ্রাঁবণে ব্লটিং কাগজ সিক্ত করতঃ পরে শুফ করিয়া 
নির্দেশকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
কতকগুলি ধাতব যৌগিকও নির্দেশকরূপে ব্যবহৃত হইয়! থাকে, যথা-_ 
১ম। লেড্‌ পেপার্‌ (199 1997927) বা সীস-কাগজ-_য্যাসিটেট্‌ 
অব্‌ লেডের (4১০০৮/০ ০£ 1:০2) দ্রাবণে ব্রটিং কাগজ সিক্ত করিয়] 
শুফ করিয়া লইলেই সীস-কাগজ প্রস্তত হয়। ব্যবহার করিবার সময় ইহা 
জলে মিক্ত করিয়া লইতে হয়। সল্ফিউরেটেড়্‌ হাঁইডেজেন্-বাষ্প পরী- 
ক্ষার জন্ঠ ইহ। ব্যবহৃত হয়। এই বাঁশ্প সংস্পর্শে সীস-কাগজ কৃষ্ণবর্ণ হয়। 
২য়। ফ্টার্চ পেপাঁর্‌ (59017 [98790 বা শ্বেতসার-কাগজ-_শ্বেত- 
সার জলে ফুটাইয়! লইলে শ্বেতসার-মণ্ড প্রস্ত হয়) এই মণ্ডে আইওডাইড়্‌ 
অব্‌ পোটাসিয়মের দ্রাবণ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ব্লটিং কাগজ সিক্ত 
করতঃ পরে শুষ্ক করিয়া লইলে শ্বেতসার-কাগজ প্রস্তুত হয়। ইহা ক্লোরিণ্‌ 
ব্রোমিন্‌, নাইট্রস্‌ ফ্যাসিড্‌ ও ওজোন্‌ বাষ্পসংস্পর্শে নীল বর্ণ ধারণ করে। 
শ্বেতসার-মণ্ড আইওডিন্‌ পরীক্ষার্থ নির্দেখকরূপে ব্যবহৃত হয়) ইহা 
আইওডিন্‌ সংযোগে নীলবর্ণ ধারণ করে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


শাসিত সিবািলাশিপা পটিসটিসটস্িস্তা শিলালিপি ৯ 


বিশ্লেষণ-প্রক্তিয়া । 


পদার্থকে ছুই প্রকারে পরীক্ষা কর! যায়, যথা ১-- 

১ম। দ্রব-পরীক্ষা (৬০৮ 1080002)। 

২য়। অগ্নিপরীক্ষা! (1079 29800107 )। 
জলে বা কোন দ্রাবকে পরীক্ষা্থীন পদার্থ দ্রব করিয়া সেই দ্রাবণে ভিন্ন 
ভিন্ন পরিচায়ক মিশ্রিত করিলে যে সকল রাসায়নিক 
প্রতি-ক্রিয়া উপস্থিত হয়, তন্বারা উক্ত পদার্থের উপাদান 
নিরূপণ কর! যাঁয়। এইরূপ পরীক্ষাকে দ্রেব-পরীক্ষাঁ কহে। 

উত্তাপ সংযোগে পদার্থের অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে, এবং এ 
অশ্নিপরীক্ষা_: পরিবর্তন লক্ষ্য করিলে পরীক্ষাধীন পদার্থ কি কি উপাঁ 
প্রক্রিয়া ও ফল। দানে নির্মিত, স্থুলতঃ তাহা অনেক সময় জানিতে পারা 
যায়। ইহাই অগ্নি-পরীক্ষা! নামে অভিহিত হইল। 

অগ্নি-পরীক্ষা। পদার্থের বিশ্লেষণ-কাধ্যে প্রথমেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
এই পরীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া! ও ফল নিয়ে বিবৃত হইল :-_ 

১। এক খণ্ড প্ল্যাটিনম্‌ পাত বা পাতলা অত্রের উপর পরীক্ষাধীন পদার্থ 
স্বল্প পরিমাণে রাখিয়া গ্যাঁস্‌ বা ম্পিরিট্‌ ল্যাম্পের শিখায় উত্তপ্ত করিলে যদি 
পদার্থ টা কৃষ্ণবর্ণ হইয়। সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়। যায়, এবং কিছুমাত্র দগ্ধাবশেষ না 
থাকে বা অত্যন্ন ভক্ম অবশিষ্ট রহে, তাহা হইলে উক্ত পদার্থটী অঙ্গারক 
বলিয়া বুঝা যায়। অঙ্গারক দ্রব্য অধিক উত্তাপ সংযোগে জলিয়া উঠে। 

পরীক্ষাধীন পদার্থ উত্তাপ সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ না হইলে উহা অনঙ্গারক 
বলিয়া! জানা যায়? কিন্তু ফর্মেট্‌ (7৭017866), য্যাসিটেট্‌ (4061806 ) 
প্রভৃতি কতিপয় অঙ্গারক যৌগিক উত্তাপ সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ হয় না। 

২। এক খণ্ড কাঁঠের কয়লার উপর একটা ছোট গর্ভ করিয়া তন্মধ্যে 
পরীক্ষাধীন পদার্থের চূর্ণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে রাখিয়া একটা বাকনল সাহায্যে 


উব-পরীক্ষ।। 


২৪ ফলিত-রসায়ন । 


বাতির শিখা উহার উপর পাঁতিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয়। সীস, 
€রাঁপ্য, টিন্‌, বিস্মথ, য্যান্টিমনি গ্রসথৃতি ধাতুর লবণ সকল এইরূপে 
অঙ্গীরের সহিত উত্তপ্ত হইলে উহাদের মধ্য হইতে মূলধাতুগুলি পৃথক্‌ হ্ইয়া 
পড়ে । এইরূপে রাসায়নিক পরীক্ষার প্রথম অবস্থাতেই পরীক্ষাধীন পদার্থের 
উপাদান সম্বন্ধে অনেক জানিতে পারা যাঁয়। 

চারি ভাগ কার্ববনেট্‌ অব্‌ সৌডা ও এক ভাগ সায়ানাইড্‌ অব্‌ পোটা- 
সিয়ম্‌ (0)97100 ০ 70(45511) ) একত্রে মিশ্রিত করিয়। উহার ৪ 
ভাগ পরীক্ষাধীন পদার্থের ১ ভাগের সহিত মিশাইয়! পূর্বোক্ত প্রণালীতে 
উত্তাপ প্রয়োগ করিলে মূলধাতৃগুলি অতি শীঘ্রই পৃথক হইয়া যায়। 

৩। কতকগুলি ধাতুর লবণ পূর্বোক্ত প্রণ।লীতে উত্তপ্ত হইলে তাহাঁদিগের 
মধ্য হইতে ধাতু পৃথক্‌ না হইয়া কয়লার উপর কেবল ভিন্ন ২ বর্ণের চাপ 
(70563607) উৎপাদন করে। সীস, বিস্মথ্‌ ও য্যান্টিমনি ধাতুর 
লবণ হইতে উক্তবিধ চাপও প্রস্তত হইয়৷ থাঁকে। 

সীসে হরিদ্রাবর্ণ, য্যান্টিমনিতে নীলাভ-শ্বেতবর্ণ, বিসমথে পাটল বর্ণ, 
ক্যাড্মিয়মে মেটে লালবর্ণ এবং দত্তায় উত্তপ্ত অবস্থায় ঈষৎ হরিদ্রীবর্ণ ও 
শীতল হইলে শ্বেতবর্ণ চাপ প্রস্তত হইয়! থাকে। 

৪। যদি পূর্বোক্ত প্রণালীমতে উত্তাপ প্রয়োগে এইরূপ কোন নির্দিষ্ট 
বর্ণের চাপ প্রস্তত ন! হয়, তাহা হইলে কয়লার উপরস্থ উত্তপ্ত দ্রব্যে ২৩ ফোটা 
নাইট্টেট অব কোবপণ্টের (1ব10815 01 092218) ভ্রাবণ ঢালিয়া দিয়া 
পুনর্ধার বাকনল দিয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ উত্তপ্ত দ্রব্য 
হরিদ্র্ণ ধারণ করিলে পরীক্ষাধীন লবণের মধ্যে দস্তা আছে বুঝিতে হইবে; 
নীলবর্ণ হইলে ফ্যালুমিনিয়ম্‌ এবং গোলাপী বর্ণ হইলে ম্যাগৃনেসিয়ম্‌ 
আছে জানিতে পার! যায়। 

৫। একটা প্ল্যাটিনম্‌ তারের অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র করতঃ উহা দ্বারা ছোট 
এক খণ্ড সোহাগা ধরিয়া স্পিরিট ল্যাম্পের শিখায় উত্তপ্ত করিলে সোহাগা 
খণ্ড প্রথমে স্ফীত হইয়া উঠে (সোহাগার ৈ হয় )। পরে বীকনল সাহায্যে 
অধিকতর উত্তাপ লাগাইলে একটা কাচের সত স্বচ্ছ বর্তল (73683) গ্রস্ত 


অগ্নি-পরীক্ষা । ২৫ 


হইয়া তারে সংলগ্ন থাকে । পরীক্ষাীন লবণের দ্রাবণে শী সোহাগার বর্তলটা 
নিমচ্জিত করিয়া বাঁকনল দ্বারা পুনরাম্ম উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহা! ধাতু- 
বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইপ্রা থাকে । যথা-- 


কোবণ্ট, ১৮:০১ গাট নীলবর্ণ। 

নিকেল. **৮ ০৮ ঈষৎ রক্তবর্ণ। 

তাস ,,৮:০১০ ঈষৎ নীলবর্ণ। 

ক্রোমিয়ম .... ১৮৮ হরিদ্র্ণ। 

লৌহ ১১১৮০ হরিদ্রার আভাঘুক্ত ঈষৎ হরিদর্ণ। 
ষ্যাঙ্গানীজ, *** ** বেগুনিআভাযুক্ত রক্তবর্ণ। 


১১১১১ 


এ স্থলে দীপ-শিখ। (17170 ) মন্বন্ধে ছুই একটী কথা বলা উচিত। 
প্রত্যেক জলন্ত শিখা তিন অংশে বিভক্ত, যথা 
১ম। কৃষ্ণবর্ণ আভ্যন্তরিক অংশ- শিখার ঠিক মধ্যস্থলে এই 
অংশ দৃষ্টিগোচর হর। ইহাতে উত্তাপ বা আলোক কিছুই থাকে না) বস্তত্ 
এ স্থ।নে দাহ বাষ্প অদদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে । 
২য়। উজ্জ্বল মধ্যাংশ- শিখার এই অংশের উত্তাপ তাদৃশ অধিক 
নহে। ইহাতে অঙ্গারের ভাগ অধিক এবং অক্সিজেনের ভাগ অল্প পরিমাণে 
থাকে । শিখায় কোন নিরেট পদার্থ না থাকিলে আলোক হয় না। শিখার 
উজ্জল অংশে অতি হুক অঙ্গারকণ! উত্তাপ সংযোগে শ্বেতবর্ণ হইয়া আলোক 
প্রদান করে। এই অঙ্গারকণা গুলি সহজেই অক্নিজেন্‌ গ্রহণ করে বলিয়! 
শিখর এই অংশকে অক্সিজেন্-গ্রাহক-শিখা (1২০000175 1916) কহে 
কোন ধাতুর যৌগিক এই অংশে উত্তপ্ত করিলে মূলধাতুটী পৃথক্‌ হুইয়1 পড়ে । 
অঙ্গার সহযোগে উত্তপ্ত হইলে ধাতব যৌগিকের যে এ প্রকার পরিবর্তন 
সাধিত হয়, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
৩য়। অদৃশ্য-প্রায় বাহিক অংশ-_-এই অংশের উত্তাপ সর্বাপেক্ষা 
অধিক, কারণ ইহাতে অক্সিজেন অধিক পরিমাণে থাকে। অক্সিজেন অধিক 
থাকিলেই.দাহিকাশক্তির প্রবলতা হয়, এজন্য হৃশী "অঙ্গযুরকণা সমূহ সম্পূর্ণ- 
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২৬ কফলিত-রসাঁয়ন । 


রূপে দগ্ধ হইয়া কার্রণিক্‌ ফ্লাসিড্‌ বাষ্পে পরিণত হয়? সুতরাং নিরেট পদাঁ 
এের অভাবে শিখার এই বাহ্‌ অংশ উজ্জল না হইয়া অদৃশ্ঠ-গ্রায় থাঁকে। 
'শিখার এই অংশে অক্সিজেন অধিক থাকে বলিয়া ইহাকে অক্সিজেন্-প্রদাথক 
শিখা (05101917121) ) কহে। 

বাঁকনল-সাহাগ্যে পাতিভ শিখারও উজ্জ্বল মধ্য-অংশকে অক্সিজেন্-গ্রাহক 
(1২5000110 10৮0৩) এবং অদৃশ্ঠ-প্রায় বাহ্-অংশকে অন্সিজেন্-প্রদায়ক- 
শিখা (0$101511)0 15000) কহে। 

মোহাগার বর্তল ধাতব-যৌগিকের সহিত মিশ্রিত হইয়া শিখার আক্ি- 
জেন্-গ্রাহক বা অন্সিজেন্-প্রদানক অংশে উত্তপ্ত হইলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। নিকেল্‌ ধাতুর যৌগিক এইরূপে অক্সিজেন্-প্রদায়ক-শিখায় উত্তপ্ত 
হইলে রা ঈবৎ লালবর্ণ হয়, কিন্তু অক্সিজেন্-গ্রাহক শিখায় উত্তপূ হইলে 
লাঁপবর্ণ ন হইয়া উহা ধুসর বর্ণ (00) ) ধারণ করে। 

৫। কতকগুলি যৌগিক উত্তাপ সংযুক্তহইলে কৃষ্ণবর্ণ না হইয়া একেবারে 
উড়িয়। মার, কিছুমাত্র ভগ্মবশেষ থাকে না। অ রে ৯৭ 
ফ্যামোনিয়ম্‌ এবং পাঁরদের খৌগিকগুণিকে এইরূপ পরিবন্তিত হইতে 
দেখা যাঁয়। 

৩। কতকগুলি ধাতুর লবণের সহিত ঈষৎ পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক্‌ 
যযাপিড্‌ মিশ্রিত করিয়া গ্রযাটিনম্‌ তারের সাহায্যে দীপ-শিখার অক্সিজেন্- 
প্রদ্ারক অংশে ধারণ করিলে ধাতুভেদে শিখা বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে, যথা-- 


দোডিয়ম্‌ ১১০০০ হরিদ্রীবর্থ। 

লিথিয়ম্‌ ১... লেহিতবর্ণ। 

ক্যাল্সিয়ম্‌ ১.০, কমলা লেবুর বর্ণ। 
বেরিয়ম্‌ ১৮০০ হরিদর্ণ। 

ই্রন্সিয়ম্‌ ১১:০০ উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ। 
পোটাপিয়মূ. .*১ ২, ভায়লেট্‌ (বেগুনি ) বর্ণ। 


সোডিয়ম্উডভূত হরিদ্রীবর্ণ এত ট যে, এই ধাতু উপরোক্ত অপর 
কোন ধাতুর সহিত মিশ্রিত থাকিলে তাহার বর্ণ হীনপ্রভ বা অদৃস্ত করিয়া 
ফেলে। পোটাগিয়ম্ ও লোডিযম্‌ যৌগিক একত্র মিশ্রিত থাকিলে, পোটা- 


ছাকন-প্রক্রিয়;। ২৭ 


সিয়ম্উদ্ভূত ভায়লেট্‌ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল োডিয়মের উজ্জল 
হরিদ্রাবর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়) কিন্তু একখণ্ড নীলবর্ণ কাঁচের মধ্য দিয়া দেখিলে 
গোডিয়মের হরিদ্রার্ণ অদৃশ্ত হইয়! যাঁয়, কেবল পোটগিয়মের ভায়লেট 
বর্ণ শিথার মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 


৯ সপ পিপিপি 


কোন তরল ও অদ্রবণীয় নিরেট পদার্থ একত্র মিশ্রিত থাকিলে, বিশ্লেষণ 

মিশপদার্থ. কাধ্যে উহাপধিগকে পৃথক্‌ করিয়া লওয়া আবশ্তক হয়। 

পৃথক্করণ।  ঘে ছুই প্রণাঁপী অবলম্বনে উহ্বাদিগকে পুথক্‌ করা যাঁয়, 
তাহ! নিয়ে বর্ণিত হইল। 

১ম। অধপাতন বা ঢালন-প্রক্রিয়। (1)0091)10101) )-গিশ-পদার্থ 
একটা পাত্রে কিন্ৎক্ষণ স্থিরভাঁবে রাখিয়া দিলে, নিরেট পদার্থটা শীপ্রই অধযস্থ 
হইয়া পড়ে ; পরে উপরিস্থিত তরলপদার্থ সাবধানে অন্ত পাত্রে ঢাঁলিয়া নিরেট 
পদার্থ হইতে পৃথক্‌ করা যায়। ইহাঁকেই ঢাঁলন-প্রক্রিয়া কহে। 

কিন্ত সকল সময়ে এই প্রণালী অবলম্বনে ছুইটী পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে 
পৃথক্‌ করিতে পাঁরা যাঁয় না) কখন বা নিরেট পদার্ঘটা সর্বাংশে অধযুস্থ হ 
না, কিন্বা উপরিস্থিত তরল পদার্থ ঢালিবার সময় আলোড়িত হইয়! অধযস্থ 
পদার্থের সহিত পুনমিশিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বনে মিশ- 
পদার্থ টী অতি সহজে ও সর্ধাঁশে পৃথক্কৃত হইয়া থাকে । 

২য়। পুত বা ছ/কন-প্রক্রিয়। (141651197)--মচরাঁচর কোঁন জব্য 
ছ(কিবার*জন্য একখওতসথক্বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্ত বন্্ের ছিদ্রের 
আয়তন অপেক্ষারুত প্রশস্ত বলিয়া! ছঁকিত-দ্রাবণ (511056০) সম্যক পরিষ্কৃত 
হয় না। ছাঁকনির ([91৩:) ছিদ্র যে পরিমাণে সুক্ষ হইবে, ছকিত-দ্রাবণ ও 
তদন্নসারে পরিস্কৃত হইয়া! থাকে । এ জন্ত রাসায়নিক-কা্যে বস্ত্রের পরিবর্তে 
ব্লটং কাগজ ছাঁকনিরূপে ব্যবহৃত হয়। 

একখানি ব্রটিং কাগজ গোলাঁকারে কাটিয়। ঠোডার আকারে একটা 
, ফনেলের উপরে বসাইয়৷ জলে সিক্ত করতঃ নিম্নে একটা টেষ্ট টিউব্‌ বা অন্য 
কোন পাত্র স্থাপন করিয়! মিশ্র-পদার্থটা এ বটিং কাগুজের উপর ঢালিয়া দিলে 


২৮ ফলিত-রসায়ন । 


তরল অংশ পরিষ্কৃত হইয়। নিয়স্থ পাত্রে পতিত হয় এবং নিরেট পদার্থটা 
কাগজের উপরিভাগে জমিয়। থাকে ৷ এইবূপে উভয় পদার্থ পৃথকৃ-কৃত হই- 
লেও তরল পদার্থের কিয়দংশ ক।গজের উপরিস্থ নিরেট পদার্থের সহিত সংলগ্ন 
থাকে৷ ওয়াশ্‌-বটল্‌ সাহায্যে পরিক্ষত জল দ্বারা নিরেট পদীর্ঘটী বারম্বার 
ধৌত করিলে তরল পদার্থের অবশিষ্টাংশ ধৌত জলের সহিত নিয়স্থ পাত্রে 
পতিত হয়। , 

পানীয় জল ছীঁকিতে হইলে ব্রটিং কাগজের পরিবর্তে কয়ল। বালি প্রভৃতি 
দ্রব্য ছীঁকনিরূপে ব্যবহৃত হয়। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


টিটি 
বেস্পরীক্ষা | 
প্রথম শেনী (156 01050) ) 
এই শ্রেনীর অপর একটা নাম রৌপ্য-শ্রেণী। রৌপ্য, (9107) 
সীস্‌ (.০9) এবং পারদ (1০:০1) ধাতু এই শ্রেণীর অন্তভূতি। হাই- 
ড্রেক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ এই শ্রেণীর সাধারণ পরিচায়ক ; এই পরিচায়ক 
ংযোৌগে উপরোক্ত ধাতুগুলির ক্লোরাইড্‌ (010107০) অধঃস্থ হুইয়। থাকে । 








রৌপ্য (51) 5) 
ল।টিন্‌ নাম- আর্জেন্টম্‌ (4১1৫071017 ) 
পারমাণবিক গুরুত্ব_-১০৭'৬৭ | 


রৌপ্য কখন কখন খনিতে বিশ্ুদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়; কিন্তু 
সচরাঁচর ইহ! গন্ধক ঝ1 ক্লোরিণের সহিত মিলিত হইয়া 

উৎপত্ধি।  সল্ফাঁইড্‌ ঝা ক্লৌরাইভ্‌ রূপে খনির মধ্যে অবস্থিতি 
করে। বাঁসায়নিক প্রক্রিয়। দ্বারা উপরোক্ত খনিজ-যৌগিক-পদার্থ হইতে 


রৌপ্যকে পৃথক্‌ করিয়া লওয়া হয়। 


রৌপ্য । ২৯ 


রৌপ্য দেখিতে শুক্লুবর্ণ ও উজ্জবল। বাযুসংস্পর্শে অথবা জলের মধ্যে 
ফেলিয়া রাঁখিলে ইহার কোন পরিবর্তন হয় না। নাইটি ক্‌য্যাসিডে রৌপ্য দ্রব 
€ হইয়! নাইট্রেট অব্‌ সিল্ভাঁর (1121৩ ০01 91190 

০০ /৬াঘ03) প্রস্তত হয় _সাধ(রণ ভাষায় ইহাকে কাষ্টকি 
( কষ্টিক-0215০) বলে। উত্তাপ সংযোগে রৌপ্য সল্ফিউরিক্‌ ফ্যাসিডে 
দ্রব হইয়া সল্‌্ফেট্‌ অব্‌ সিল্ভার্‌ নামক লবণ প্রস্তুত হয়। হাইড্রোজেন্‌ 
সল্ফাইড্‌ (সাধারণতঃ ইহা সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন, 5010১07000৫ 
11)07997, নামে পরিচিত) রৌপ্যের সহিত মিলিত হইয়া! কৃষ্ণবর্ণ সিল্ভার্‌ 
সল্ফাইড্‌ নামক লবণ প্রস্তত করে। পচা জলে সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন্‌ 
বিদ্মান থাকে বলিয়া রৌপ্য নির্মিত কোন সামগ্রী এ জলে নিমজ্জিত করিলে 
উহার উজ্জবলতা নষ্ট হয় ও বিবর্ণ হইয়া! যাঁয়। 

ক্রোরিণ্‌, বোমিন্‌, এবং আইওডিন্‌ রৌপ্যের সহিত মিলিত হইয়া সিল্ভার্‌ 
ক্লোরাইড. (4১01), সিল্ভার বোঁমাইড্‌ (4১) ও গিল্ভাঁর আঁইও- 
ডাইড্‌ (4৯) নামক লবণ প্রস্তত করে; আলোক সংস্পর্শে উহাদের বর্ণ 
পরিবর্তিত হয় বলিয়া! এ সকল দ্রব্য ফটো গ্রাফিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

অগ্নি-পরীক্ষা-_নাইট্রেট অৰ্‌ সিল্ভাঁর অল্প পরিমাণ কার্বনেট্‌ অব্‌ 
সোঁডার সহিত খলে (11012) উত্তমরূপে মিশাইয়া এক খণ্ড কয়লার 
উপর একটী ছোট গর্ত করিয়! তন্মধ্যে স্থাপন করতঃ বাঁকনল সাহায্যে শিখার 
অক্সিজেন্গ্রাহক অংশে উত্তপ্ত করিলে ধাতব রৌপ্য উজ্জল ক্ষুদ্র ২ বর্ত,লা- 
কারে পৃথক্‌ হইয়! পড়ে। 

দ্রব-পরীক্ষা-_নাইট্রেট অৰ্‌ সিল্ভীর্‌ পরিক্রত (10151) জলে 
দ্রব করিয়া! পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ (1101) অথবা জলে দ্রবণীয় কোন 
ক্লোরাইড. সংযোগে শ্বেতবর্ণ সিল্ভাঁর্‌ ক্লোরাইড (4১200) অধঃস্থ হয়। ইহ] 
নাইটি,ক্‌ ফ্যামিডে অদ্রবণীয় ; কিন্তু য্যামোনিয়! ও সায়ানাইড্‌ অব্‌পোটাসিয়ম্‌ 
সংযোগে গলিয়া যাঁয়। 

(খ) সল্ফিউরেটেড, হাইড্রোজেন (129) সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ-সিল্ভার্‌ 
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সল্কাইড, (১৫০৪) অধঃস্থ হয়। নাইটি,ক্‌ ফ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া অগ্নির 
উত্তাপে ফুটাইলে ইহ! গলিয়! যায় । 

(গ) কণ্টিক পটাঁশ্‌ বাসোডা (1৩119 ০0270) সংযোগে ঈষজ 
মেটে রঙের সিল্ভার্‌ অক্স/ইড্‌ (5450) অধযস্থ হয়। ইহা য্যামোনিয়াতে 
দ্রধণীয়। 

(ঘ) ক্রোমেট্‌ অৰ্‌ পটাশ্‌ (750৮04) সংযোগে গা রক্তবর্ণ সিল্‌- 
ভার ক্রোমেট্‌ (4১৫507094) অধ্যস্থ হয়। নাইটিক্‌ ফ্যাসিডে উত্তাপ 

ংযোগে ইহা দ্রবণীয়। 

(উ) আইওডাইড্‌ অব্‌ পোটাপিয়ম্‌ (৩) সংযোগে ঈমৎ হবিদীবর্ণ 
সিল্ভ।র্‌ আইওডাইড (১৫) অধযস্থ হয়। ইহা য্যাখে|নিয়া ব| নাইটিক্‌ 
য্যাসিডে অদ্রবণীয়। 

(চ) ব্রোমাইড্‌ অব্‌ পোটাসিয়ম্‌ (0২31) সংযোগে হরিদ্রাভ-শ্বেতবর্ণ 
সিল্ভ।র্‌ ব্রোমাইড্‌ (4873৮) অধযস্থ হয়। ইহা! ফ্যামোনিয়াতে সহজে 
গলে না এবং নাইটি,ক্‌ ফ্যাসিডে একেবারেই দ্রব হয় না। 

(ছ) হাইড্রেসায়ানিক্‌ য্যাসিড. (1168) অথবা সায়ানাইড. অবৃ 
পোটাসিয়ম্‌ (1৩0৭) মংযোগে শ্বেতবর্ণ সিল্ভার্‌ সায়ানাইড. (4১৫0) 
অধযস্থ হয়। য্যামেোনিয়া বা সাফ়ানাইভ্‌ অব পোটাসিয়মের দ্রাবণ অধিক 
পরিমাণে যৌগ করিলে ইহ! গলিক্া! যায়। নাইটি ক্‌ ফ্যাসিডে ইহা অদ্রবণীয়। 

(জ) নাইট্রেট, অব্‌ সিল্ভারের দ্রীবণে এক খণ্ড উজ্জল পরি 
পাতলা তামের পত নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে ধাতব রৌপ্য পৃথক্‌ হইয়! এ 
পাতের উপর জমিয়। যায়। এইরূপে তাঅনির্মিত সামগ্রীতে রূপার গিল্ট 
করা যাইতে পারে। 


সীস (1.0, 19) ) 
ল।টিন্‌ ন।ম-প্রম্বষ্‌ (15110771900) ) 
পারমাণবিক গুরুত্ব-২০৬-৪। 


'সীস খনিতে ধাতব অবস্থায় কদাচ প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। 'ইহাঁ সচরাচির 
সল্ফাইড্‌ (গ্যালিনা, 041৩০) কার্বরনেট্‌ বা সল্ফেট্‌ 
রূপে আকরে অবস্থিতি করে। গ্য।লিনা হইতেই বিশুদ্ধ 


সীস বাহির করির1 লওয়1 হয়। 
বিশুদ্ধ সীস ঈবত নীলবর্ণ ও কোমল অর্থাৎ নখর দ্বারা ইহার উপর সহজে 


আঁচড় কাটা বাঁর। সী কাগজের উপর টানিলে, পেন্সিলের দাঁগের স্ায় কাল 
দাগ পড়ে। ৩৩৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্‌ (0০1702800) তাপ- 
ক্রমে ইহা গলির যায়। অস্ত্র দ্বারা কাটিলে ইহার অভ্যন্তর 
অতিশয় উদ্জল দেখায় । বায়ু বা জল সংস্পর্শে সীসের উজ্জরলত। নষ্ট হয়। এরূপ 
হইবার কারণ এই যে, বাধুস্থিত অক্মিজেন্‌ বাষ্প সীসের সহিত মিলিত হইয়া, 
লেড্‌ অন্মাইড্‌ প্রস্তুত করে এবং তাহাতেই ইহা বিবর্ণ হইয়। যায়। 
জল অনেক সময়ে সীন-নির্ষিতি নলের মধ্য দিয়া আনীত হইয়া! পানার্থ 
ব্যবন্বত হয়। জল-মধ্যস্থ বারুর অক্সিজেন নলের মীসের মহিত মিলিত হইলে 
সীসের মিশ্রণে. লেড্অক্মাইড্‌ উৎপন্ন হর এবং নলের গাত্রে পাতল! আব- 
বিষাক্ত পাঁশীয় জল। রণ রূপে পতিত হয়। লেড্অক্সাইড্‌ জলে অন্ন পরিমাণে 
দ্রবণীয়, এ কারণ নল-মধ্যস্থ লেড্-অক্সাইডের আবরণ জলে দ্রব হইলে নলের 
সীস পুনরায় অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া লেড্-অক্সাইড্‌ প্রস্তুত করে ও 
পুনর্ধার জলে দ্রব হইয়! যায়। এইরূপে পানীয় জলে পুনঃ পুনঃ লেড্‌.অক্সাইড্‌ 
মিশ্রিত হইয়। উহাকে দূষিত ও বিষীক্ত করে, এবং এ জল পান করিলে শরীরে 
সীসের বিষ-লক্ষণ মৃদ্তাঁবে প্রকাশ পায়। 
যদ্দি কার্ধনিক্‌ ফ্য।/সিড্‌ অথবা! কোন নাইট্রেটু বা ক্লোর।ইড্‌ পাঁনীর জলে 
মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে মীসের সহিত জলের পূর্বোক্ত রাসায়নিক পরি- 
বর্ন অতি শীপ্রই সংসাধিত হয়। এরপ স্থলে জল শীঘ্রই বিষাক্ত হইয়া পড়ে। 


৮১ 


উৎপাত । 


আঁধারণ ধন্ম। 


৩২ ফলিত-রসায়ন। 


কোন সল্‌ফেট্‌ বা কার্বনেট পানীয় জলে মিশ্রিত থাকিলে লেড্‌ সল্ফেট বা 
লেড কার্বনেট্‌ প্রস্থত হইয়! নলের গাত্রে জমিয়া যায়, কিন্তু এই ছুই পদার্থ 
জলে অদ্রবণীয় বলিয়া আচ্ছাদন স্বরূপ হইয়৷ ভিতরের সীসের সহিত জলের 
পূর্বোক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা মাঁধন করে, স্থতরাং জল বিষাক্ত 
হয় না। কিন্তুকোন কার্কনেট ও কার্বনিক্‌ য্যাসিড় এই উভয়বিধ পদার্থ 
জলে একত্র মিশ্রিত থ(কিলে সীদ কার্বনেটের আবরণ কার্বনিক্‌ য্যাসিড্‌ 
সাহায্যে জলে দ্রব হইয়। জলকে বিষাক্ত করে। 

অগ্নি-পরীক্ষ।-১ম। কোন মীস-যৌগিক কা্ধনেট অব্‌ সোডা বা সারা- 
নাইড্‌ অব. গোটাগিয়মের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক খণ্ড কয়লার উপর 
স্থাপন করতঃ বাঁকনল সাহাধ্যে উত্তপ্ত করিলে ধাতব শীপ ক্ষুদ্র ২ বর্ত লাকারে 
পৃথক্‌ হইয়া পড়ে, এবং কম্পলার চতুর্দিকে হরিজ্রাবর্ণ লেড্‌-অন্ম [ইডের চাঁপ 
(175569607 ) বাধিয়। যায়। এই বর্তলগুলি কাগজের উপর টানিলে কাল 
দাঁগ পড়ে এবং হাতুড়ি দ্বার। সামান্ত আথাত দিলেই চেগ্টা হইয়া যাঁয়। 

২য়। একটা টেষ্ট টিউবে রেড্‌ লেড্‌ 0২০৭ 168৫-__মেটে সিন্দুর) রাখিয়া 
উত্তাপ প্রয়োগ করিলে অক্নিজেন্‌ বাম্প নির্গত হয় এবং টেষ্ট টিউবের তলদেশে 
হরিদ্রাবর্ণ লেড্-অক্সাইড. (1407215৩- মু্রাশঙ্খ ) অবশিষ্ট থাকে । 

দ্রব-পরীক্ষা__নাইটে,ট অব্‌ লেড়্‌ পরিক্রত জলে দ্রব করিয়া] পরী- 
ক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) হাইড ক্লোরিক্‌ য়্যাসিড় বা জলে দ্রবণীয় কোন ক্লোরাইড 

সংযোগে শ্বেতবর্ণ লেড়্‌ ক্লোরাইড়্‌ (১012) অধ্যস্থ হয়। ইহা কুটন্ত জলে 
সহজেই দ্রবণীয়, কিন্তু শীতল হইলে লেড্‌ ক্লোরাইড্‌ পুনরায় স্থচিকার স্তায় 
স্কটিকাকারে জল হইতে পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। শীতল জলে লেড্‌ ক্লোরাইড্‌ 
সামান্য পরিমাণে দ্রবণীয়। 

(খ) কণ্টিক পটাশ্‌ বা সোড| সংোগে শ্বেতবর্ণ লেড্‌ হাইড়েটু 
(79000)2) অধঃস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলে, বিশেষতঃ 
উত্তাপ সংযোগে, উহ! গলিয়! যায়। 

গ) য্যামোনিয়| (74110) সংযোগে শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধংস্থ হয়। 
পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলেও ইহা গলে না। 


দীস। ৩৩ 


য্যাসিটেট অব্‌ লেডের দ্রাবণে ফ্যামোনিয়া যৌগ করিলে পূর্বোক্ত 
শ্বেতবর্ণ পদার্থ বিলম্বে ও অল্নে ২ অধ:স্থ হয়। 

“(ঘ) সল্ফিউরেটেড, হাইড়েশাজেন্‌ সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ লেড. সল্ফাইড্‌. 
(১9) অধঃস্থ হয়। ইহ! নাইটি,ক্‌ ফ্ল্যাসিডে উত্তাপ সংযোগে গলিয় যায়। এই 
পরীক্ষ। কালে হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ বা অপর কোন দ্রাবক পরীক্ষাধীন 
দ্রাবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া লওয়া আবশ্তক। 

(উ) ফ্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড়্‌ ( বে114)2১) মংঘোগে কষ্তঘর্ণ লেড. 
সল্ফাইড়্‌ অধংস্থ হইয়া থাকে । 

(চ) সল্ফিউরিক্‌ ফ্যাঁসিড় বা! জলে দ্রবণীয় কোন সল্ফেট্‌ সংযোগে 
লেড়্‌ সল্ফেট (13094) অধযস্থ হয়। ইহা ফ্যাসিটেট অক্‌ ফ্যামোনিয়ার 
ঘন (0০7০011789৫) দ্রাবণে এবং উত্তাপ সংযোগে হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিডে 
গলিয়! যায়। 

(ছ) ক্রোমেট অব্‌ পটাশ্‌ সংযোগে উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ লেড, ক্রোমেট্‌ 
(১0:04) অধঃস্থ হয়। ইহা কষ্টিক পটাশ্‌ বা সোডার দ্রাবণ সংযোগে 
গলিয়া যায়) কিন্ত ্ন্যািটিক্‌ ফ্যাসিড্‌ বা জলমিশ্রিত নাইটিক্‌ য্যাসিডে, 
অদ্রবণীয়। 

(জ) জলে দ্রবণীয় কোন কার্ববনেট্‌ সংযোগে শ্বেতবর্ণ অক্সাইড্মিশ্রিত 
লেড্‌ কার্ববনেট € 2১১০০3-০১৫7০)৩) অধঃস্থ হয়। 

(ঝ) আইওডাইড. অব্‌ পোটাসিয়ম্‌ সংযোগে উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ লেড, 
আইওডাইড. (০১12) অধংস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলে ইহা 
গলিয়! যায়। ইহা! ফুটন্ত জলেও দ্রবণীয়, কিন্তু শীতল হইলে লেড্‌ আইওডাইভ্‌ 
পোঁণালী রঙের 'অতি ক্ষুদ্র চিন্ধণ শক্কাকারে (001097-0110%/ 509169 ) 
পৃথক্‌ হইয়। পড়ে। 

(4) সায়ানাইড. অৰ্‌ পৌটাসিয়ম্‌ সংযোগে শ্বেতবর্ণ লেড, সায়ানাইড, 
( 2১0)2) অধযস্থ হয়। 


পারদ (816০1, 118) 


ল।টিন নাম-_হাইডার্জেরম্‌ (1101218)781 ) 
পারমাণবিক গুরুত্ব_-১৯৯৮। 


পারদ কখন কখন ধাতবাবস্থায় আকর মধ্যে অবস্থিতি করে? কিন্ত 
মচরাচর ইহাঁকে গন্ধকের সহিত মিলিত হইয়! হিঙ্গুলের 
আকারে খনি মধো প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। হিঙ্থলকে ইংরা- 
জীতে সিনাবার্‌ (0101701১2) কহে। 

পারদ অপরাপর ধাতুর স্তায় নিরেট ন। হইয়া সর্বদা তরল অবস্থায় থাকে, 
কিন্ত সমধিক শৈত্য সংযোগে জমিয়া কঠিন হইয়া যাঁয়। ইহার বর্ণ রৌপ্যের 
তায় শুরু ও উজ্জল; বাধু-সংস্পর্শে ইহাঁর উজ্জলতা৷ নষ্ট হয় 
ন1। নাইটিকৃ য়্যাসিডে ইহা সহজেই দ্রবণীয়, কিন্তু সল্‌- 
ফিউরিক্‌ ফ্যাসিডে দ্রব করিতে হইলে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয়। হাইড্রো- 
ক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ বা ক্ষারের দ্রাবণ সংযোগে ইহার স্বাভাবিক অবস্থার কোন 
ব্যতিক্রম ঘটে না। োডিয়ম্‌, পোটাসিয়মৃ, সীস, টিন্‌ প্রভৃতি কতিপয় ধাতুর 
সহিত পারদ একত্রিত হইলে উভয় ধাতু দ্রবীভূত হইয়া একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
নিরেট পদার্থে পরিণত হয়। ইহীকেই উক্ত ধাতুর পারদ-মিশ্রণ (য়্যামাল্‌- 
গ্যাম্‌ ধা ) কছে। 

পারদের যৌগিক গুলিকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাঁয়, যথা__ 

১ম। মার্কিউরস্‌ ( 01010010105 )। 
২য়। মার্কিউরিক্‌ (116:00710)। 

রাসায়নিক প্ররক্রিয়াতে পারদের ছুই অণু একত্রে এক অপুর স্তাঁয় কার্ধ্য 
করিয়া যে সকল যৌগিক উৎপাদন করে, তাহারাই মার্কিউরস্‌ যৌগিক 
নামে অভিহিত। পারদের একটী অণু দ্বারা রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া 
যে সকল যৌগিক প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে মার্কিউরিক্‌ যৌগিক কহে। 

মার্কিউরস্‌ যৌগিকগুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তভূতি। ইহাদের পরীক্ষা নিয়ে 
বিবৃত হইল। 


উৎপত্তি । 


সাধারণ ধর্ম । 


পারদ । ৩৫ 


অগ্নি-পরীক্ষ-_-১ম। হিঙ্গুল ঝা পারদের অপর কোন যৌগিকের সহিত 
কার্বন অব্‌ সোড| উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া একটা সরু টেষ্ট টিউৰ্‌ মধ্যে 
রয়! উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ধাতব পারদ বাশ্পাকারে উখিত হুইয়! টিউ-. 
বের উপরিস্থ শীতল অংশে ধূনর বর্ণের গোলাকার রেখ! পাত করে। পারদের 
অতি ক্ষুদ্র গোল কণাঁসমূহ একত্রিত হইয়াই এই রেখা গ্রস্তত হয়। অণুবীক্ষণ 
যন্ত্র সাহায্যে এই কণাগুলি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

২য়। পাঁরদের যৌগিক প্ল্যাটিনম্‌ পাঁতের উপর রাখিয়। উত্তপ্ত করিলে 
ধূমাকাঁরে উড়িয়া যায়। উত্তাপ সংযোগে কতকগুলি যৌগিকের মধ্যে রাসায়- 
নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়; অপরগুলির প্রকৃতিগত কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে 
না, অর্থাৎ উত্তাপ সংযোগের পূর্বে যাহ! ছিল, পরেও তাহাই থাকে। দৃষ্টান্ত 
প্রয়োগে ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে। লোহিত পাঁরদ-অক্সাইড়্‌ উত্তাপ 
সংযোগে অক্সিজেন এবং পারদ এই ছুই পদার্থে বিসমাঁপিত হইয়া উড়িয়া 
যায়? কিন্ত মার্কিউরিক্‌ বা মার্কিউরস্‌ ক্লোরাইড নামক পারদের যৌগিকে 
উত্তাপসংযোগ করিলে উহাদের উপাদনগুলি পৃথক না হইয়া পদার্থটা 
একেবারেই উড়িক়া! যায়। 

দ্রব-পরীক্ষা__মার্কিউরস্‌ নাইট্রেট নামক লবণ পরিক্রুত জলে দ্র 
করিয়া পরীক্ষার অন্য গৃহীত হয়। 

(ক) হাইড ক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ অথবা জলে দ্রবণীয় কোন ক্লোরাইড, 

ংযোগে শ্বেতবর্ণ মার্কিউরস্‌ ক্লোরাইড. বা ক্যালমেল্‌ (084107701, 
[10205 ) অধঃস্থ হয়। ইহা! জল-মিশ্রিত কোন দ্রাবকে দ্রবণীয় নহে; কষ্টিক্‌ 
পটাশ্‌, সোডা বা য়্যামোনিয়ার দ্রাবণ সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। 

(খ) কণ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডা সংযোগে কৃষ্কবর্ণ মার্কিউরস্‌ অক্সাইড 
(11559) অধঃস্থ হয়। 

(গে) ফ্যামোনিয়। সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ একটা মিশ্র-পদার্থ অধংস্থ হয়। 

(ঘ) সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্বোজেন্‌ অথবা! য্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ 
সংযোগে কৃষ্তবর্ণ মার্কিউরস্‌ সল্ফাইভ. 07829) অধঃস্থ হয়। ইহা ফুটন্ত উপ্র 
নাইটিক্‌ ফ্যাসিডে দ্রবণীয় নহে। 

($) মার্কিউরস্‌ যৌগিকের দ্রাবণে একখপ্ড উজ্জুল তামের পাত নিমজ্জিত 
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৩ ফলিত-রসায়ন । 


করিন! রাখিলে উহার উপর পারদ জমিন যায়, এবং পাঁত রৌপ্যের স্তায় শুত্র- 
বর্ণ দেখায়। উত্তাপ প্রয়োগে এই পারদ উড়িননা বার এবং তার পাত খানি 
*পৃর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 


শিস 


প্রথম শ্রেণীস্থ ধাতুগুলির যৌগিক একত্রে মিশ্রিত থাকিলে 
তাহাদিগকে পৃথক করিবার উপায় । 


10] যোগ করিলে 1১01, 4£01 এবং [25015 একত্র অধংস্থ হ্য়। 

উপরিস্থিত পরিষ্কৃত দ্রাবণ ফেলিয়া দিয়! অধংস্থ পদার্থ পরিক্রত জলমিশ্িত 
করিয়া ফুটাইতে হইবে এবং ব্রটিং কাগজের ছীকনি দ্বারা তরল অংশ ছাঁকিয়। 
লইতে হইবে। এইরূপে জল মিশ্রিত করতঃ ৩1৪ বার ফুটাইয়। ছাঁফিয়া লইলে 
[১১০০ (ফুটন্ত জলে দ্রবণীয় বলিয়া) ছী(টিত-দ্রাবণ (নং ১) মধ্যে অবস্থিতি 
করে এবং অবশিষ্ট অধ-স্থ পদার্থ নং ২) মধ্যে 01 ও [1£5012 বিগ্যমান 
থাকে । এই অবশিষ্ট অধ:স্থ পদার্থে য্যামোনিয়। যোগ করিয়া ছাকিয়া লইলে 
ছকিত দ্রাবণে (নং ২) 4১01 দ্রবণীয় অবস্থায় থাঁকে এবং 1152015 
কৃষ্ণবর্ণ অধস্থ-পদীর্ঘ রূপে অবশিষ্ট রহে। যথা-_ 


ছাঁকিত-দ্রাৰণ (নং ১) না পদার্থ (নং ১) 
শীতল হইলে স্থচিকাকারের (2 দল 
স্কটিক পৃথক্‌ হয়। 4১£0] 11850, 
লে, ইহাঁতে ফ্যামোনিয়া যোগ করিয়া ছকিয়া লইলে 
77 

ছাীঁকিত-দ্রাবণ (নং ২) অধঃস্থ পদার্থ (নং ২) 

ইহাতে [7103 যৌগ করিলে ইহা ফ্যামোনিয়। 
শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধংস্থ হ্য়। সংযোগে পূর্বেই কৃষ্- 

সিল্ভার্‌। বর্ণ হইয়াছে। 


মার্কারি (009 )। 


দ্বিতীয় শ্রেণী (270 07২0101১) 


৪ : 
& এই শ্রেণীর অপর একটা নাম তা-শ্রেণী। পারদ (মার্কিউরিক্‌ 
যৌগিক), সীস, বিস্মথ্‌, তাত্র, ক্যাড়্মিয়ম্‌, টিন, ফ্যান্টিমনি, আর্সে- 
নিক্‌, স্বর্ণ এবং প্ল্যাটিনম্‌ ধাতু এই শ্রেণীর অন্তভূতি। হাইড়েক্লোরিক্‌ 
য্যাষিড় ও সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন্‌ এই শ্রেণীর সাধারণ পরি- 
চায়ক; ইহাদিগের সংযোগে উপরোক্ত ধাতৃগুলির সল্ফাইড. অধ্যস্থ 
হইয়া থাকে। 
আর্সেনিক্‌, য্যাণ্টিমনি ও টিন্‌ ধাতুর সল্ফাইড্‌ ফ্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ 
ংযোগে দ্রব হইয়া যায়, কিন্তু উপরোক্ত অপর ধাতুগুলির সল্ফাইড্‌ ফ্যামো- 
নিয়ম্‌ মল্ফাইডে দ্রবণীয় নহে। এইরূপে ফ্্যামোনিয়ম সল্ফাইড্‌ সাহায্যে 
প্রথমোক্ত তিনটা ধাতুকে অপর ধাঁতুগুলি হইতে পৃথক্‌ কর! গিয়া থাকে। 


পারদ (11610010, 115) 
মার্কিউরিক্‌ যৌগিক ( 81০108]10 00101১001)0১)। 


পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে,পাঁরদের যৌগিকগুলি ছুই ভাগে বিভক্ত, যথা +- 
১ম, মার্কিউরস্‌ ও ২য়, মার্কিউরিকৃ। মাঁকিউরস্‌ যৌগিকের পরীক্ষা ইতি- 
পূর্বেই বিবৃত হইয়[ছে'১ নিয়ে মার্কিউরিক্‌ যৌগিকের পরীক্ষা। বর্ণিত হইল। 

অগ্নি-পরীক্ষা ইতিপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, স্থৃতরাং এস্থলে তাহার পুন- 
রুল্লেখ নিশ্রয়োজন । 

দ্রব-পরীক্ষা-_মার্কিউরিক্‌ ক্লৌরাইড. (রসকপূর্র ) জলে দ্রব করিয়া 

পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) হাইড়েোক্লোরিক্‌ ফল্যাসিড ও সল্ফিউরেটেড. হাইডেজেন্‌ 
সংযোগে কৃষ্বর্ণ মার্কিউরিক্‌ সল্ফাইড্‌ (1153) অধ্যস্থ হয়। সল্ফিউ- 
রেটেড্‌ হাইড্রোজেন্‌ অল্লে অল্পে যৌগ করিলে অধযস্থ পদার্থের বর্ণ এককালীন 


৩৮ ফলিত-রসায়ন । 


কৃষ্ণ না হইয়! প্রথমে শ্বেত, পরে হরিদ্রা, তৎপরে মেটিয়া এবং সর্বশেষে কৃষ্ণ, 
বর্ণ প্রাপ্ত হয়। এই অধঃস্থ পদার্থ নাইটি,ক্‌ ফ্ল্যাসিড্‌, হাইড্রোক্লোরিক্‌ রি 
শ্ামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ বা কষ্টিক্‌ পটাশে দ্রবণীয় নহে । 

€খ) ফ্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড. সংযোগে উপরোক্ত কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ অধস্থ 
হইয়! থাকে । 

(গ) ফ্যামোনিয়! সংযোগে শ্বতবর্ণ মার্কিউরিক্‌ ফ্যামোনিয়ম্‌ র্ৌরা- 
ইড্‌ (]ব17211801) অধযস্থ হয়) সাধারণতঃ ইহাকে হোঁয়াইটু প্রিসিপি- 
টেট্‌ (৬৮110 11601191121) কহে। 

(ঘ) কণ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডা সংযোগে হরিদ্রাবর্ণ মার্কিউরিক্‌ হাই- 
ডেট (176(010)2) অধযস্থ হয়। 

(ও) চুণের জল সহযোগেও মার্কিউরিক্‌ হাইড, টু অধযস্থ হয়; কিন্ত 
অধংস্থ পদ্দার্থের বর্ণ পীত না হইয়া লোহিত হুইয়! থাকে । 

(চ) কার্ববনেট্‌ অব্‌ সোডা বা পটাশ্‌ সংযোগে গাঢ় মেটিয়। বর্ণের 
অক্সাইড্-মিঞ্রিত কা্ববনেট্‌ অবৃ মার্কারি অধঃস্থ হয়। 

ছে) আইওডাইড্‌ অবৰ্‌ পোটাসিয়ম্‌ সংযোগে উজ্জল লোহিত বর্ণ 
মার্কিউরিক্‌ আইওডাইড্‌ (17) অধস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ 
অধিক হইলে ইহ গলিয়! যায় এবং মার্কিউরিক্‌ ক্লৌরাইডেও ইহ! দ্রবণীয়। 

(জ) ফ্ট্যানাস্‌ ক্লোরাইড (9015) সংযোগে শ্বেতবর্ণ মার্কিউরস্‌ 
ক্লোরাইড. (09101701) অধংস্থ হয়। এই পরিচায়ক সংযোগে মার্কিউরিক্‌ 
যৌগিক মাত্রেই মার্কিউরস্‌ যৌগিকে পরিণত হয়। 

(ঝ) মার্কিউরিক্‌ নাইটরটের দ্রাবণে পোটাপিয়ম্‌ মায়ানাইড্‌ যোগ করিলে 
শ্বেতবর্ণ মার্কিউরিক্‌ সায়ানাইড. (£(0)2) অধঃস্থ হয়। মার্কিউরিক্‌ 
ক্লোরাইডের দ্রাবণে এরূপ পরিবর্তন ঘটে ন1। 

(&) মার্কিউরিক্‌ যৌগিকের দ্রাবণের সহিত তা, দস্তা, বা লৌহ 
মিলিত হইলে যৌগিক হইতে ধাতব পারদ পৃথক্‌ হইয়া পড়ে । 


সজল টজহ 


সীস (1780) 6৮) 


* হাইড্রোক্রোরিক্‌ ফ্ল্যাসিড্‌ সংযোগে লেড্‌ ক্লৌরাইড্‌ অধঃস্থ হয় বলিয়া লেঙ্‌ 
প্রথম শ্রেণীভুক্ত ; কিন্তু লেড্‌ ক্লোরাইড. জলে কিয়ৎ পরিমাঁণে দ্রবণীয়, এজন্য 
ইহা সম্পূর্ণরূপে অধ-স্থ ন। হইয়া আংশিক রূপে দ্রাবণ মধ্যে রহিয়! যায়। 
এক্ষণে লেড্-ক্লোরাইভ্-মিশ্রিত দ্রাবণ ব্রটিং কাগজের উপর ছীকিয়া লইলে 
নিরেট লেড. ক্লোরাইড. কাগজের উপর জমিয়' থাকে এবং তরল অংশ কাঁগ- 
জের ভিতর দিয়! নিক্স্থ পাত্রে পতিত হয়। এই ছাকিত-দ্রাবণ মধ্যে লেডের 

ংশ আছে বলিয়! ইহাঁতে সল্ফিউরেটেড, হাঁইড্রোজেন্‌ (২য় শ্রেণীর সাধারণ 
পরিচায়ক ) যোগ করিলে কৃষ্ণবর্ণ লেড্‌ সল্ফাইড. অধ:স্থ হয়। ১ম শ্রেণীর 
সাধারণ পরিচায়ক দ্বারা লেড্‌ সম্পূর্ণরূপে অধযস্থ হয় না| বলিয়া এই ধাতু 
১ম ও ২য় এই উভয় শ্রেণীভুক্ত বলিয়া! পরিগণিত হয়। 

সীমের পরীক্ষা ইতিপূর্ব্বে বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে । 


বিস্মথ্‌ (3150৭, 31) 
পারমাণবিক গুরুত্ব--২০৮৪। 


ইহ] ধাতবাঁবস্থায় সচরাচর আঁকরে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। কখন কখন 
অক্সিজেন্‌ বাঁ গন্ধকের সহিত মিলিত হইয়া! খনির মধ্যে 
অবস্থিতি করে। 
ইহ! দেখিতে মেটিয় বর্ণ ও দাঁনাবিশিষ্ট (0:56811170 ) ; অগ্নির উত্তাপে 
বাযুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া ধাঁতব অক্সাইড্‌ 
প্রস্তুত হয়। বাু সংস্পর্শে সহজ তাঁপক্রমে এরূপ পরিবর্তন 
সামান্ত পরিমাণে সংঘটিত হইয়া থাকে । নাইটি,ক্‌ ফ্যাসিডে ইহা সহজে 
দ্রবণীয়। 

অগ্রি-পরীক্ষা-_উত্তাপ গ্রয়োগে এই ধাতু তরলাবনস্থা প্রাপ্ত হয়। এক 
খণ্ড কয়লার উপর বিস্মথ্‌ ধাতুর কোন যৌগিফের 'পহিত কার্বনেট অব্‌ 


উৎপত্বি। 


সাধারণ ধর্ম । 


৪০ ফলিত-রমায়ন । 


সোড৷ মিশ্রিত করিয়। বাকনল মাহায্যে শিখার অক্সিজেন্-গ্রাহক অংশে উত্তপ্ত 
করিলে মূল ধাতু ভঙ্গ-প্রবণ ক্ষুদ্র বর্ত,লাকারে পৃথক্‌ হইয়া পড়ে এবং কয়লার 
চতুপ্পার্থে রক্তাভ হরিজ্রাবর্ণের চাপ জমিয়া যায় ; শীতলাবস্থায় এই চাপ হরি 
বর্ণ ধারণ করে। ধিম্মথের বর্তলকে ভঙ্গ প্রবণতা গুণে রৌপ্য ও মীসের বর্তূল 
হইতে প্রভেদ করা যায়। 

দ্রব-পরীক্ষা__বিস্মথ্‌ ধাতু নাইটি, ফ্যাপিডে দ্রব হইয়া বিস্মথ্‌ মাই- 
ট্রে নামক লবণ প্রস্তত হয়, ইহাই জলে মিশ্রিত করিয়া পরীক্ষার্থে গৃহীত হ্য়। 

(ক) হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড, ও সল্ফিউরেটেড, হাইড্রেরজেন্‌ 
সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ বিস্মথ্‌ সল্ফাইড, (315১3) অধস্থ হয়। হহ! জলমিশ্রিত- 
দ্রাবক, ক্ষার বা কোন ক্ষার গল্ফাইডে দ্রবণীয় নহে, কিন্তু নাহটি,কৃ 
য্যাসিডে গণিয়া যায়। ্ 

(খ) ফ্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড. প্রভৃতি ক্ষারজ সল্ফাইড্‌ সংযোগেও 
বিস্মথ্‌ সল্ফাইড্‌ অধঃস্থ ইয়। 

(গ) কণ্িক্‌ পটাশ্‌, সোড। বা য়্যামোনিয়া সংযোগে শবেতবর্ণ বিস্‌- 
মথ্‌ হাইড (11011)3) অধ-স্থ হয়। 

(ঘ) ক্ষারজ কার্নেট্‌ সংযেগে শ্বেতবর্ণ কার্ববনেট, অব্‌ বিস্মথ্‌ 
10810)50093) অধযস্থ হয়। 

(ড) ক্রোমেটু অব্‌ পটাশ্‌ সংযোগে পীতবর্ণ বিস্মথ্‌ ক্রোমেট্ 
1 (319)507307 ) অধযস্থ হয়। হহা! জলমিশ্রিত দ্রাবকে দ্রধণীয় কিন্তু কষ্টিকৃ 
পটাশে দ্রব হয় না (সী হইতে প্রভেদ )। 

(5) সল্ফিউরিক্‌ ফ্্যাসিড় সংযোগে কোন পদার্থ অধঃস্থ হয় না 
(সীম হইতে এভেদ )। 

ছে) আইওডাইড়্‌ অবৃ পে।টাসিয়ম্‌ সংযোগে মেটিয়া বর্ণের বিস্মথ্‌ 
অ।ইওডাইড়্‌ 03113) অধঃস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলে ইহা 
গলিয়া যায়। 

(জ) সায়ানাইড্‌ অব পৌটাসিয়ম্‌ সংযোগে শ্বেতবর্ণ বিস্মথ্‌ সাঁয়া- 
নাইড্‌ অধঃস্থ হয়। 


(ঝ) বিম্মথ্‌ ধাডুর প্রকৃত লবণে জল মিশ্রিত করিলে শ্বেতবর্ণ পদার্থ 


তাত্র। ৪১ 


অধঃস্থ হয়; দ্রাবক সংযোগে ইহা গুলিয়া ঘাঁয়। বিস্মথ্‌ ক্লোরাইডে এই 
ক্রিয়া বিশেষরূপে লক্ষিত হয়, ইহা! জল মিশ্রিত হইলে শ্বেতবর্ণ অক্সিজেন্- 
যুক্ত বিস্মণ্‌ ক্লোরাইড ( (3157100) 05017197100, 13001) অধংস্থ হয়। 
ইহ। টার্টারিক্‌ য্যাঁসিডে অদ্রবণীয় (র্যার্টিমনির সহিত প্রভেদ )। 

(4) এক খণ্ড দস্তা বিস্মথ্‌ যৌগিকের দ্রধণে নিমজ্জিত করিয়া 'রাখিলে 
ধাতব বিম্মথ্‌ বৌগিক হইতে পুথক্‌ হইয়া পড়ে। 


তা (00110, 00) 
লাটিন্‌ ন।ম--কিউপ্রমূ (0 01১01) 
পারমাণবিক গুরুত্ব--৬৩.১। 


এই ধাতু সচরাচর বিশুদ্ধাবস্থায় এবং কখন ২ অক্িজেন্‌ ঝা গন্ধকের সহিত 
মিলিত হইয়া আকরে অবস্থিতি করে। ইহা সল্ফেট অর্‌ 
কপার্‌ (তুঁতিয়া ) বূপেও খনি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
বিশুদ্ধ তায্র রক্তবর্ণঃ জল সংস্পর্শে ইহার কোন পরিবর্তন হয় না। দ্রাব- 
কের সহিত মিলিত হইলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। নাইটিক্‌ 
্যাসিডে তা দ্রব হইয়া নাইট্রেট অব্‌ কপার্‌ নামক 
শবণ প্রস্তুত করে এবং নাইটি,ক্‌ অক্সাইড নামক তীব্র গন্ধ যুক্ত বাম্প উদ্ভূত 
ইয়। এই বাম্প বায়ু সংস্পর্শে রক্তবর্ণ ধারণ করে। উত্তাপ মংযোগে তান 
বামুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্কবর্ণ কিউপ্রিক্‌ অক্সাইড্‌ 
উৎপাদন করে। তার অত্যুৎকৃষ্ট তাপ ও তাড়িত পরিচালক । 

অগ্নি-পরীক্ষা__১ম। একটা সোহাগার বর্ভল তাত্্রের যৌগিকের দ্রাবণে 
নিমজ্জিত করিয়া বাকনল সাহায্যে দীপ-শিখায় তপ্ত করিলে বর্তলটা হরিঘর্ণ 
দেখায়) পরে শীতল হইলে নীলবর্ণ ধারণ করে। তাত্র সংস্পর্শে দীপ. শিখাও 
হরিদ্র্ণে রঞ্িত হয়। 

₹য়। তাম্ত্রের ঘৌগিক কার্বনেট অব্‌ সোডা ও সায়ানাইভ্‌ অব্‌ পোটা- 

৬ 


উৎপত্তি । 


সাধারণ ধন্ম। 


৪২ ফলিত-রসায়ন । 


সিয়ম্‌ এই ছুই পদার্থের সহিত মিত্িত করিয়া বাঁকনল সাহায্যে শিখার 
অক্সিজেন গ্রাহক অংশে উত্তপ্ত রিল ধাতব তা রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শঙ্ষা- 
কারে পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। 

পারদের স্তায় তাত্রের যৌগিক গুলিও ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা. 

১ম। কিউপ্রিক (001)010)। 

ব্য়। কিউপ্রস্‌ (€80)045 )। 

কিউপ্রিক্‌ গৌগিকের পরীক্ষা । 

দ্রব-পরীক্ষা-__সল্ফেট অব কপার্‌ জলে দ্রব কারয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

(ক) হাইড্রেক্োরিক্‌ ফ্যাসিড ও সল্ফিউরেটেড্‌ হ।ইড্রোজেন্‌- 
সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ কিউপ্রিক্‌ সল্ফাইড্‌ (০৭১) অধযস্থ হয়। হহা। নাইটিক্‌ 
য্যাসিডে সম্পূর্ণবূপে দ্রবণীয়, কিন্ত জল-মিশ্রিত কোন দ্রাবকে দ্রব হয় না। 
কিউপ্রিক্‌ সল্ফাইড্‌ বাঁদু সংস্পর্শে অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়। সল্ফেট্‌ 
অব্‌ কপার নামক লবণে পরিণত হয়। 

(খ) য্যামোনিয়ম সল্ফাইড্‌ সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ কিউপ্রিক্‌ সল্ফাইড় 
(099) অধঃস্থ হয়। 

(গ) কষ্রিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডা সংঘেগে ঈঘৎ নীলবর্ণ কিউপ্রিক্‌ 
হাইডেটে (০(110)২) অধযস্থ হয়। উত্তাপ প্রয়োগে ইহা! কষ্চবর্ণ ধারণ 
করে। গ্রেপ্‌ স্গার্‌ (01৭1১৩94৪87) গ্রহথতি ছুই একটা অঙ্গারক পদার্থ 
পরীক্ষাধীন দ্রাবণের সহিত মিশ্রিত থাঁকিলে কণ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডা সংবোগে 
কিউপ্রিক্‌ হাইড অধযস্থ হইয়া দ্রব হইয়া যায়, এবং দ্রাবণ গাঁঢ নীলবর্ণ 
ধারণ করে। এই দ্রাবণে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে হরিদ্রাভি-রক্তবর্ণ কিউপ্রস্‌ 
হাঁইড্র্ট্‌ (02000)2) অধঃস্থ হয়। বহুমূত্ররোগে মুত্র মধ্যে গ্রেপ্‌ 
সুগার থাকিলে এই পরীক্ষা দ্বারা উহার সন্তা প্রমাণিত হইয়া থাকে । 

(ঘ) পোটাসিয়ম্‌ কার্ববনেট্‌ বা সৌভিয়ম্‌ কার্ববনেট্‌ সংযোগে হরি- 
দ্রাভ-নীলবর্ণ অক্সইভ্-মিশ্রিত কার্ববনেট্‌ অব কপ|র্‌ (০8603080011) 
অধযন্থ হয়। উত্তাপ প্রয়োগে ইহ কৃষ্তবর্ণ হইয়া যায়। 

(উ) ফ্লযামোমিয়া অথবা য্যামোনিয়ম্‌ কার্ববনেটু সংযোগে হরিদাভ- 
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নীলবর্ণ পদার্থ অধযস্থ হয়। কিন্তু পরিচায়কের পরিমাণ ঈষৎ অধিক হইলেই 
এই অধ:স্থ পদার্থ জ্রব হইয়া! যায়, এবং দ্রাবণ গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করে। 

* (চ) সায়ানাইড. অব পোটাসিয়ম্‌ সংযোগে হরিদাঁভ-গীতবর্ণ কপার 
সায়ানাইঙ. $04/08)2) অধংস্থ হয়। 

(ছ) ফেরোসায়ানাইড্‌ অব্‌ পোটাসিয়ম্‌ (1২41(0))9) সংযোগে 
রুষ্ণভ-রক্রবর্ণের (মেহগৃনি র$) কিউশ্প্রিক ফেরোসায়াঁনাইড, অধযস্থ হয়। 
কোন পদার্থে তাত্র স্বল্লাংশে বিদ্ধমান থাকিলেও এই পরীক্ষা দ্বারা উহ! 
সহজেই নিৰপিত হয়। 

(জ) বে কোন কপাব্যৌগিকের দ্র/বণে অন্ন পরিমাণে হাইড্রোক্রোরিক্‌ 
র্যাগিড্‌ মিশ্রিত করিয়া উহাতে এক খণ্ড উজ্জ্বল লৌহ্‌ বা দস্তা নিমজ্জিত 
করিয়া রাখিলে ধাতব তাম যৌগিক হইতে পৃথক্‌ হইয়া উক্ত লৌহ বা দস্তা 
খণ্ডে সংলগ্ন হয়। 

কিউপ্রস্‌ ষৌগিকের পরীক্ষা! । 


দ্রব-পরীক্ষ।।__কিউপ্রস্‌ ক্লোরাইড়্‌ (542012) উগ্র হাইডোক্লোরিক্‌ 
ম্য/মিডে ড্রব করিয়া পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(কে) পরীক্ষাদীন দ্রবণের সহিত জল মিশ্রিত করিলে শ্বেতবর্ণ কিউপ্রস্‌ 
ক্লোরাইড অধঃস্থ হয়। ইহা! জল-মিশ্রিত হাইড্যোক্রোরিক্‌ য্য।সিডে দ্রবণীয় 
নহে বলিয়া এইরূপ প্রতি ক্রিয়া হইয়া থাকে। 

(খ) কণ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডা সংযোগে হরিদ্রাভ-রক্তবর্ণ কিউপ্রস্‌ 
হাইড্রেট্‌ আধস্থ হয়। 


ক্যাড়্মিয়ম্‌ (0০2৫1710007) ০0 )। 
পারমাণবিক গুরুত্ব_-১১১:৯। 


থে ২ খনিতে দস্ত! প্রাপ্ত হওয়। যায়, ক্যাড্মিয়ম্ও বিশুদ্ধাবস্থায় প্রায় 


উৎপত্তি। সেই২ স্থলে অবস্থিতি করে। গ্রীনোকাইট্‌ (0750700- 
116) ক্যাড্মিয়মের একটা প্রধান খনিজ-যৌগিক পদার্ু। 
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পারদ এবং দস্তার স্তায় ক্যাড্মিয়ম্‌ ধাতুও উত্তাপ প্রয়োগে বা্পাকারে 
উড়িয়া যায়। দ্রাবক মাত্রেই, বিশেষতঃ নাইটি,ক্‌ ফ্যাসিডে, 
. ইহা অতি সহজেই দ্রবণীয়। 
অগ্নি-পরীক্ষা__ক্যাড্মিয়মের যৌগিক কার্বনেট অব্‌ সোডার সহিত 
মিশ্রিত করিয়া একথণ্ড কয়লার উপর স্থাপন করতঃ বাঁকনল সাহায্যে অক্ি- 
জেন্গ্রাহক শিখায় উত্তপ্ত করিলে মেটিয়। লালবর্ণের চাপ প্রস্তত হয়। 
দ্রব-পরীক্ষা__ক্যাড্মিয়ম্‌ ক্লোরাইড জলে ভ্রব করিয়া পরীক্ষা 
গৃহীত হয়। 

(ক) হাইড্রোক্লোরিক্‌ য্যাসিড্‌ ও সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন্‌ 
সংযোগে হরিদ্রাবর্ণ ক্যাড়মিয়ম্‌ সল্ফাইড়্‌ (04১) অধযন্থ হয়। ইহা য়্যামো- 
নিয়ম সল্ফাইড্‌, কষ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডা, ফ্যামোনিয়া বা সায়ানাইড্‌ অৰ্‌ 
পে।টাসিয়ম্‌ সংযোগে দ্রব হয় না (আর্সেনিক্‌ ও টিনের সহিত গ্রভেদ )। 

(খ) ফ্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ সংযোগেও হরিজ্রীবর্ণ ক্যাড্মিয়ম্‌ সল্- 
ফাঁইড্‌ অধংস্থ হয়) পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলেও ইহা দ্রব হয় না। 

(গ) কষ্টিক্‌ পটাশ্‌, সৌডা! বা য্যামোনিয়া সংযোগে শ্বেতবর্ণ ক্যাড্‌- 
মিয়ম্‌ হাঁইড্রেট (0(:10)2) অধযস্থ হয়। 

(ঘ) সায়ানাঁইড্‌ অব্‌ পোটাসিয়ম্‌ সংযোগে শ্বেতবর্ণ ক্যাডূমিয়ম্‌ 
সাঁয়ানাইড্‌ (0(0)2) অধঃস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলে 
ইহ দ্রব হুইয়| যায়; কিন্তু এই দ্রাবণে সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন্‌ যৌগ 
করিলে ক্যাড্মিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ অধ:স্থ হয় (তাঁতের সহিত প্রভেদ )। 


সাধারণ ধর্ম। 


এসি সসস 


টিন-_রঙ্গ (111) 5701 
লাটিন্‌ নাম-ষ্ট্যানম্‌ (362101] ) । 
পারমাণবিক গুরুত্ব_-১১৭'৮০ | 


এই ধাতু আকরে অক্সিজেনের সহিত মিলিতা বস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়; 
উৎপত্তি । এই,খনিজ-যৌগিকের নাম টিন্‌ ফ্টোন্‌ ([1791979)। 
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টিন্‌ দেখিতে পীতাভ-শ্বেতবর্ণ। সমধিক উত্তাপ ব্যতীত শুদ্ধ বায়ু সংস্পশে 
এই ধাতুর কোন পরিবর্তন হয় না। জল বা জলমিশ্রিত-দ্রাবক সংযোগেও 
রা রে ইহার কোনরূপ রাসায়নিক পরিবর্তন মংঘটত হয় না। 
উগ্র হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিডে উত্তাপ সংযোগে ইহা দ্রব 
হইয়া ফ্ট্যানাস্‌ ক্লোরাইড (97012 ) প্রস্তত হয়। উগ্র নাইটিক্‌ য্যাসিডে 
টিন্‌ দ্রব হইয়া শ্বেতবর্ণ মেটাষ্ট্যানিক্‌ য্যাসিড (16151211710 4১010) 
প্রস্তুত হয়, এবং অধঃস্থ হইয়া পড়ে। ভিন্ন ২ ক্ষারের দ্রাবণ সংযোগে ফ্ট্যানেটু 
( ১(৭10026 ) ন।মক লবণ গ্রস্তত হয়। 
অগ্নি-পরীক্ষা__টিনের যৌগিক সোডিয়ম্‌ কার্বনেট ও সায়ানাইড্‌ অব্‌ 
পোটাসিয়মের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক খণ্ড কয়লার উপর স্থাপন করতঃ 
অক্িজেন-গ্রাহক শিখায় উত্তপ্ত করিলে ধাতব টিন্‌ ক্ষুদ্র বর্তলাকারে পৃথক্‌ 
হইয়া! পড়ে এবং কয়লার চতুর্দিকে একটা শ্বেতবর্ণ চাপ প্রস্তত হয়। এই 
চাপ নাইটে অৰ্‌ কোবণ্টের ভ্রাৰণে সিক্ত করিয়া পুনরায় উত্তপ্ত করিলে 
উহা! নীলাভ হরিদবর্ণ ধারণ করে। 
টিনের যৌগিকগুলি ছুই ভাগে বিভক্ত, যথা __ 
১ম। ষ্ট্যানাস্‌ (962101085 )। 
হয়। ্যানিক্‌ ( ১1201010)। 
ট্যানাস্‌ যৌগিকের পরীক্ষা । 
ভ্রব-পরীক্ষ।স্ট্যানাস্‌ ক্লোরাইড্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে গৃহীত 
হইয়। থাকে । 
(ক) হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ ও সল্ফিউরেটেড, হাইড়েজেন্‌ 
ংযোগে কৃষ্ণবর্ণ ফ্ট্যানাস্‌ সল্ফাইড্‌ (599) অধংস্থ হয়; হরিদ্রাবর্ণ য্যামো- 
নিয়ম্‌ সল্ফাইডে ইহা সহজেই দ্রবণীয়, কিন্তু য্যামোনিয়৷ সংযোগে ইহা গলে 
না। কষ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডা অথবা ফুটন্ত হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিডে ইহা দ্রব 
হইয়া যায়। 
(খ) য্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ সংযোগেও কষ্ণবর্ণ ষ্ট্যানাস্‌ সল্ফাইভ্‌ 
অধস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলে ইহা হইয়া যায়। 
(গ) কষ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোড| সংযোগে শ্বেতবর্ণ উ্যানাস্‌ হাইড 
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(2১70,0112) অধঃস্থ হয়) পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলে ইহ 
সহজেই দ্রব হইয়। যায়৷ 

(ঘ) য্যামোনিয়। বা য়য।মোনিয়ম্‌ কার্বধনেট সহযোগেও ফ্ট্যামাস্‌ 
হাইড অধংস্থ হয়; পরিচাঁয়কের পরিমাণ অধিক হইলেও ইহা! গলিয়া 
যার না। 

(ও) মার্কিউরিক্‌ ক্লোর।ইড্‌ মংযে।গে ক্য।লমেল্‌ অধঃস্থ হয়; পরে 
পরীক্ষা দীন দ্রবণ অধিক পরিমাণে ঘোগ করিয়। ফুটাইলে ধাতব পারদ পৃথক্‌ 
হইয়া পড়ে । 

(5) ফেরিক্‌ ক্লোরাইড্‌ সংযোগে পরীক্ষাথীন গীতাভ দ্রাবণ হরিদবর্ণ 
অথবা বর্ণহীন হইয়। যায়। : 

(ছ) গোল্ড ক্লৌরাইড্‌ বংযোগে উজ্জল বেগুনীবর্ণ উৎপন্ন হয়। ইহ।রই 
নাম পার্পল্‌ অব্‌ কেশিয়স্‌ (1১0৩ 0? 08555 )। 

ট্য।নিক্‌ যে'খিকের পরীক্ষা। 

দ্রব-পরীক্ষ।-_-টিন্‌ ধাতু উগ্র নাইট্রোহা ইডরোক্লে।বিক, র্য।সিড্‌ সংযোগে 

বীভূত হইয়া ফ্ট্যানিক্‌ ক্লৌরাইড্‌ (97014) নামক লবণ গ্রস্তত করে। 
ই্াই জলে দ্রব করিয়৷ পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) হাইড্রে।ক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ ও সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রেরজেন্‌ 
সংযোগে হরিদ্রীবর্ণ ফ্ট্যানিক্‌ সল্ফাইড্‌ (5955) অধ্স্থ হয়। ফ্যামোনিয়ম্‌ 
সল্ফইড্‌, কষ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডা, ফুটন্ত হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্্যাসিড এবং 
নাইটো-হাইডোক্রোরিক্‌ ফ্যাসিডে ইহা দ্রবণীয়। য্যামোনিয়া সংযোগেও ইহা 
গলিয়! যায় (ষ্ট্যানাম্‌ যৌগিকের সহিত প্রভেদ )। 

(খ) য়্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ সংযোগেও হরিদ্রাবর্ণ ফ্ট্যানিক্‌ সল্‌- 
ফাইড়্‌ অধঃস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলে ইহ দ্রব হইয়া যায়। 

(গ) কণ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা! সোডা সংযোগে শ্বেতবর্ণ ফ্্যানিক্‌ হাইড 
(05703) অধস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলে ইহা দ্রব 
হইয়! যায় । 

(ঘ) ফ্যামোনিয় বা ফ্যামৌনিয়ম্‌ কার্ববনেটু সহযোগেও ফ্ট্যানিক্‌ 
হাইড অধাস্থ হয় 


য্যাণ্টিমনি | ৪৭ 


(উ) সোডিয়ম্‌ সল্ফেট্‌, ক্্যামোনিয়ম্‌ নাইটে,টু প্রভৃতি কতিপয় 
সম ক্ষারায় লবণ পরীক্ষাধীন দ্রাবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে 
স্টেতবর্ণ মেটাফ্ট্যানিক্‌ ফ্যাসিড়্‌ (1719575075) অধঃস্থ হয়। 

একখণ্ড দস্ত! দ্রাবক-মিশ্রিত ষ্্যানাস্‌ ঝ|ষ্ট্য।নিক্‌ যৌগিকের দ্রাবণে নিমচ্জিত 
করিয়! রাখিলে ধাতব টিন্‌ ধূসরবর্ণ স্তর (121)011)2০) রূপে পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। 


৮৮ 


যযাণ্টিমনি (4১701101010, 9১) 


লাটিন নম-্টিবিয়ন্‌ (9111১1010)। 
পারমাণবিক গুরুত্ব-১২০। 


এই ধাতু খনিতে বিশুদ্ধাবস্থায় এবং অক্সিজেন বা গন্ধকের সহিত 
মিলিতাবস্থায়ও প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। অক্িজেনমিলিত 
খনিজ-বৌগিককে হোঁয়।ইটু ফ্্যান্টিমনি (১1706 
810110171ঠ ) এবং গন্ধক-গিলিত বৌগিককে গ্রে ্যাণ্টিমনি ( (1০) 
0101000 ) কহে? শেষোক্ত পদার্থ টা সাধারণতঃ স্ুন্ন। নামে অভিহিভ!। 
য্যাণ্টিমনি দেখিতে নীলাভ-ধুসরবর্ণ। ইহা অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ; ভাঙ্গিলে 
পর ইহার অভ্যন্তর ভাগ চিকণ ও স্কটিকাক।র দ্েখায়। 
নাইটিক্‌ য্যাসিড ভিন্ন অন্ত কোন দ্রাৰক অথব। জলের 
সহিত একত্রিত করিলে উত্তাপ ব্যতীত এই ধতুর কোন রাসায়শিক পরিবর্তন 
সংঘটিত হয় না। 
ক্লোরিণ-বাম্প-পুর্ণ একটা বোতলে য্যা্টিমনি ধাতুর চুর্ণ নিক্ষেপ করিলে 
তৎক্ষণাৎ জলিয়। উঠে এবং উভয়ের মধো রাঁপায়নিক সংযোগ উপস্থিত হইয়| 
ক্লোরিণ বাম্পের পরিমাণের তারতম্যান্ুস।রে য্য।প্টিমোনিয়স্‌ বা য়্যাণ্টি- 
মেনিক্‌ ক্লোরাইড. (9১০13 ০: ১১015) প্রস্তুত হয়। 
নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক্‌ য্যাসিডে ফ্যাণ্টিমনি দ্রব হইয়। য্যাণ্টিমোনিক্‌ 
ক্লোরাইড্‌ প্রস্তত হয়। হাইড্রেক্লেরিক্‌ ম্যামিডের সহিত ফ্যাণ্টিমনি মিপিত 
হইলে কোন রাঁনায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় না+--* 


৬তৎপত্তি। 


সাধারণ ধন্ম। 


৪৮ ফলিত-রসায়ন | 


নাইটি,ক্‌ ফ্্যাসিড সংযোগে মিশ্র-ধাতব-অক্য/ইড্‌ (9503, 9১50১) 
অধ:স্থ হয়। ইহা! টার্টারিক্‌ য্যাসিডে দ্রবণীয়। 

অগ্রি-পরীক্ষ1-_-১ম। ফ্যান্টিমনির যৌগিকের সহিত কার্কনেট্‌ 'নব্‌ 
সোডা এবং সায়ানাইড্‌ অব. পোটাপিয়ম্‌ মিশ্রিত করিয়া এক খণ্ড কয়লার 
উপর রাখিয়৷ বীকনল সাহায্যে উত্তপ্ত করিলে ধাতব য়্যান্টিমনি ভঙ্গ গ্রবণ ্ষু্ 
বর্তলাকারে পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। উত্তাপ প্রয়োগ কালে শ্বেতবর্ণ ধূম নির্গত হয় 
এবং কয়লার চতুঃপার্খে শ্বেতবর্ণ চাপ বাধিয়! যায়। 

২য়। ছুই মুখ খোলা একটা কাঁচের নলের মধ্যে যান্িমনি ধাতু বা উহার 
কোন যৌগিক রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ধাতব-অগ্াইড্‌ প্রস্তর হইয়া 
নগের শীতলাংশে জমির যায়। অধুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ইহাকে চূর্ণ বা স্থচিকার 
তায় স্কটিকাঁকারে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

দ্রব-পরীক্ষা_য়্যাপ্টিমোনিয়স্‌ ক্লোরাইড্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার 
জন্ত গৃহীত হয় । 

(ক) হাইড্োক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ এবং সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন্‌ 

যেগে কমলালেবুর বর্ণের য্যাপ্টিমোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ (9১293) অধযস্থ 
হুয়। ইহা য্যামোনিরম্‌ সল্ফাইড্‌, কষ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডা এবং ফুটন্ত 
হাইড্োক্রোরিক্‌ ফ্যাগিডে দ্রবণীয়। ফ্যামোনিয়াতে ইহা সামান্ত পরিমাণে 
দ্রব হয়। 

(খ) য্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ সংযৌগেও কমলালেবুর বর্ণের য্যাণ্টি- 
মে।নিয়স্‌ সল্ফাইড্‌ অধযস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলে ইহা 
দ্রব হইয়৷ যায়। 

(গ) কণ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডা মংযোগে স্বেতব্ণয়্যান্টিমোনিয়স্‌ অক্যা- 
ইড্‌ (3১503) অধ্যস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলে ইহা সহজেই 
দ্রব হইয়া যায়। 

(ঘ) য়্যামোনিয়। বা য়্যামোনিয়ম্‌ কার্ববনেট মংযোগেও য্যান্টি- 
মোনিয়স্‌ অক্সাইড অধঃস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলেও ইহা 
দ্রব হয় না। 

(ড) য্যান্টিমোনিগমূ্‌ ক্লোরাইডে জল মিশ্রিত করিলে শ্বেতবর্ণ অক্সি- 


আর্সেনিক । ৪৯ 


ক্লোরাইড অৰ্‌ ফ্যান্টিমনি (3১090) অধঃস্থ হয়। ইহা টার্টারিক্‌ ফ্যাসিডে 
দ্রবণীয় (বিস্মথ্‌ হইতে প্রভেদ )। 
* (চ) ফ্্যান্টিমনি-বৌগিকের দ্রাবণে একখপ্ড দস্তা, তার, ক্যাড্মিয়ম্‌, লৌহ, 
কোবপ্ট, টিন্‌ বা সীস নিমজ্জিত করিয়া! রাখিলে ধাতন য্যাঁন্টিমনি কৃষ্ণবর্ণ 
চর্ণ রূপে যৌগিক হইতে পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। 
উপরোক্ত পরীক্ষা ব্যতীত রায়েন্ন (7২017501) এবং মার্শের (19151) 
উদ্ভাবিত প্রণালী মতে ফ্ল্যান্টিমনি পরীক্ষিত হইয়া থাকে; আর্সেনিক পরী- 
ক্ষার স্মগ্ন তাহা সবিস্তারে বণিত হইবে। 


৪্প্প্পপেস্্্ পাপা পপ 


আর্সেনিক (৮৮50110, ৯১) 
পারমাণবিক গুরুবৰ_৭8-৯। 


এই ধাতু খনিতে কদাঁচ বিশুদ্ধাবস্থার প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। সচরাচর ইহা 
গন্ধকের সহিত মিলিত হইয়া মনঃশিল! (1২০81911 
/58255 ) ও হরিতাল (00101170101) 45253) রূপে 
আকরে অনস্থিতি করে। আর্সেনিক কথন কখন নিকেল্‌, কোবণ্ট, লৌহ 
গ্রভৃতি ধাতুর সল্ফাইডের সহিতও মিশ্রিত হইয়া আকর মধ্যে থাকে। 
মিস্পিকেল্‌, নিকেল্‌ গ্রান্ম, কোবণ্ট, গ্রান্স, দারমুজ প্রভৃতি আর্সে, 
নিকের এক একটা খনিজ যৌগিক । সাধারণতঃ মিস্পিকেল্‌ দগ্ধ করিয়া 
সেঁকো বিষ (9/111৩ 450710) 45203) প্রস্তত হইয়া থাকে । 

: আর্দেনিক্‌ দেখিতে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ও দানাবিশিষ্ট; ইহা! অতিশয় ভঙ্গ- 
প্রবণ। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে দ্রব না হইয়া ধূমাকারে 
উড়িয়া যায়, এবং রঙ্ুনের গন্ধের ন্যায় এক প্রকার ছুরদন্ধ 
বাহির হয়। নাইটিক্‌ য়্যাপিড্‌ ভিন্ন অন্য কোন দ্রাবকে ইহা দ্রবণীয় নহে। 
নাইটি ম্যাসিডে দ্রব হইয়া আর্সেনিক্‌ ফ্যাসিড্‌ প্রস্তুত হয়। একটা টে 
'টিউবের মধ্যে আর্সেনিক্‌ রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে টিউবের দ্বীতলাংশে 
অষ্টপার্্ববিশিষ্ট স্ষটিকাঁকারে (0০27০05] 07/5175) আর্সেনিক ট্রাই- 

৭ 


উৎপত্তি । 


সাধারণ ধর্ম । 


৫০ ফলিত-রসায়ন । 


অক্সাইড মিয়া যাঁয়। উত্তাপ প্রয়োগ কালে বাযুস্থিত অব্িজেনের মহিত 
আর্মেনিকের রানায়নিক' সংযোগ হইয়া উক্ত আর্সেনিক্‌ ট্রাই-অক্সাইড্‌ 
প্রস্তুত হয়। রী 
আর্সেনিক টরাই-অক্মাইডের অপর একটা নাম আসিনিয়স্‌ য্যাসিড্‌। 
সাঁধীরণতঃ আর্সেনিক বলিলে ইহাকেই বুঝাঁয়। ইহ! একটা ভয়ানক বিষাক্ত 
পদদার্থ। স্বল্পমাত্রায় ইহ! ওষধার্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাত্রা অধিক হইলে শরীরে 
বিষ-লক্ষণ গ্রকাঁশ পাইয়! ভেদ ও বমন হইয়! থাকে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক 
পরিমাণে শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে । খাদ্ছদ্রব্যের 
সহিত এই বিষ মিশ্রিত করিয়া গোপনে হত্যাকাঁও সাধনের দৃষ্টান্ত নিতা্ 
বিরল নহে। আম্মহত্যা সাধনোদেেশেও সেঁকো বিষ কখন কখন ব্যবন্বত হইয়া 
থাকে। এতদিন এ দেশীয় চর্মাকারেরা এই-বিষ প্রয়োগে অসংখ্য গোহত্যা] 
সাধন করিয়। থাকে ৷ অকিঞ্চিতকর চর্মলাভের প্রত্যাশায় তাহারা এই দ্বৃণিত 
কার্যে প্রবৃত্ত হয়। কখন কখন ইন্দুর ধবংশ করিবার জন্তও সেঁকে।, হরিতাল 
প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এতছুদ্দেণে রফ্‌ অন্‌ র্যাট্স্‌ (২০০21 
0. ৪5), ভাসিন্‌ কিলার্‌ (৮০01 1২1010:) প্রভৃতি সেঁকো-মিশ্রিত 
পদদার্থও বাজারে বিক্রীত হয়। পাছে সোডা, লবণ প্রত্ৃতি শ্বেতবর্ণ ওষধ বা 
ক্ষা-দ্রব্যের পরিবর্তে ত্রমক্রমে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয় তজ্জন্ত উপরোক্ত পদার্থ- 
গুলি কয়লা! বা নীলবড়ি মিশ্রিত হইয়া বিক্রীত হইয়া থাকে । ফলতঃ অসাব- 
ধাঁনতা হেতু ইদুর নষ্ট করিতে গিয়! সময়ে সময়ে মন্ুয্যেরও প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। 
আপ্দিনিয়ন্‌ ফল্যাসিড্‌, কষ্টিক্‌ পটাশ্‌, সোডা, র্যামোনিয়া! প্রভৃতি ক্ষার- 
পদ্দার্থ মাত্রেই দ্রবণীয়। ইহা! জলে সামান্ত পরিমাণে দ্রবণীয়। আগিনিয়স্‌, 
্যাসিডের চূর্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিলে অধিকাংশই জলের উপর 
ভাপিতে থাকে । হাইড্রোক্রোরিক্‌ ফ্যাসিডেও ইহা দ্রব হইয়া থাকে। 
আ্মি-পরীক্ষা-__১ম। আর্মেনিকের যৌগিকের সহিত কার্কনেট অব্‌. 
দৌড় এবং অঙ্গার মিশ্রিত করতঃ একটা টে টিউবের মধ্যে রাখিয়া! উত্তাপ 
্রশ্নোগ করিলে ধাতব আর্সেনিক্‌ পৃথক্‌ হইয়া টিউবের শীতলাংশে ধূসর বর্ণের 
গোলাকার রেখাঁবৎ জমিয়! যাঁয়। 
২য়। একটা টেষ্টপটউবের মধ্যে অল্প পরিমাণে সেঁকো, মনঃশিলা বা! হরি- 
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তাল রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে আর্সিনিয়ন্‌ য্যাসিডের অষ্ট-পার্খ-বিশিষ্ট 
ল্কটিক সমূহ টিউবের শতলাংশে জমি! যাঁয়। অণুবীক্ষণ-মন্ত্র সাহায্যে স্টিক 
গল দেখিতে পাওয়া যায়। 
৩য়। আর্সেনিকের অধিকাংশ যৌগিক প্র্যাটিনম্‌ পাতের উপর রাখিয়া 
উত্তপ্ত করিলে ধূমাকারে উড়িয়া যায়, কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। 
গর্থ। আর্সেনিক যৌগিকের সহিত সে।ডিয়ম্‌ যাসিটেট মিশ্রিত করতঃ 
টে টিউবের মধ্যে রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ কৰিলে ক্যাকোডিল্‌ (0০০১1) 
নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়। দুর্গন্ধ দ্বার। ইহার সন্ত! অনুমিত হইয়া! থাকে । 
আর্সেনিকের যৌগিক গুলিকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাঁয়, যথা__ 
১ম। আর্সেনাইট্‌ (১7507106)। 
২য়। আগিনেট (/১5৩7৪/৩)। 
আপিনিয়স্‌ ফ্যাসিড্‌ হইতে যে মকল যৌগিক উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে 
আর্সেশাইট্‌ এবং আর্সেশিক্‌ য়াসিড্‌ হইতে উৎপন্ন যৌগিকদিগকে আর্সি 
নেট্‌ যৌগিক কহে। 
আর্সেন।ইট্‌ যৌগিকের পরীক্ষা । 
দ্রব-পরীক্ষা__আগিনিয়স্‌ ফল্যাসিড অথবা আর্সেনাইটু অব্‌ পট।শ্‌ 
জলে দ্রব করিয়! পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 
(ক) হাইড্রেক্রোরিক্‌ য়্যাসিড্‌ ও সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রে।জেন্‌ 
ংযোগে পীতবর্ণ আর্সিনিয়স্‌ সল্ফাইড্‌ (45253) অধযস্থ হয়। য়্যামো- 
নিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌, কষ্টিক্‌ পটীশ্‌ বা সোডা, ম্যামোনিয়া এবং ক্ষ।রজ কার্বনেট 
ংযোগে ইহা দ্রব হইয়া যায়; এই দ্রাবণে কোন দ্রাৰক যোগ করিলে আ্সি- 
নিয়স্‌ সল্ফাইড্‌ পুনরধঃস্থ হয়। আরিনিয়স্‌ সল্ফাইড্‌ নাইটিক্‌ ঝ্যাসিডে 
দ্রবণীয়, কিন্ত হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিডে উত্তাপ সংযোগেও দ্রব হয় না। 
(খ) ফ্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ সংযোগেও পীতবর্ণ আর্সিনিয়স্‌ সল্‌- 
ফাইড্‌ অধঃস্থ হয়; পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলে ইহা দ্রব হইয়া যায়। 
(গ) সমক্ষারাম্ন * আর্সেনাইটের দ্রাবণে সিল্ভার্নাইট্রেট যোগ 
* অলনপ্রতি্রিয়। সম্পন্ন কোন ভ্রাবপকে সম-ক্ষারায় করিতে হইলে তাহাতে অল্পে 
কার্বনেটু অব্‌ সোডা বা গ়্যামোনিয়া যোগ করিতে হয় এবং ম ২ দ্রাবণে লিটমস্‌ কাগজ 
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করিলে গীতবর্ণ সিল্ভার্‌ আর্সেনাইট্‌ (4১8345503) অধযস্থ হয়। ইহা 
র্যামোনিয়া, য্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ বা নাইটি,ক্‌ ফ্যাসিডে দ্রবণীয়। 

(ঘ) সম-্ষারায্ আর্সেনাইটের দ্রাবণে সল্‌্ফেট অবৃ কপার্‌ যেধগ 
করিলে গীতাঁভ-হরিঘর্ণ হাইড্রোজেন কিউগ্রিক্‌ আর্সেনাইট্‌ (0054503) 
অধঃস্থ হয়। ইহা সাধারণতঃ শীল্স্‌ গ্রীন (9011০01015 07690) নামে 
পরিচিত। ইহা য্যামোনিয়া, ফ্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ বা নাইটিক্‌ ফ্যাসিডে 
দ্রবণীয়। 

(উ) সম-ক্ষারায় আর্সেনাইটের দ্রীবণে পর্যায়ক্রমে ফ্যামৌনিয়ম্‌ ক্লৌরা- 
ইড্‌ ফ্যামোনিয়। ও ম্যাগ্নেসিয়ম সল্‌্ফেট যোগ করিলে কোন পদার্থ 
অধ/স্থ হয় না (আগিনেট্‌ যৌগিকের সহিত প্রভেদ )। 


রায়েন্সের প্রণালী মতে পরীক্ষা! (6150]5 (65, ) 


আর্সেনিকের যেকোন যৌগিকের সহিত জলমমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্‌ 
ফ্যাসিড্‌ (এক ভাগ য়্যাসিড ও চারি ভাগ জল ) যোগ করিয়া তন্মধ্যে এক 
খণ্ড উজ্জ্বল তারের পাঁত নিমজ্জিত করতঃ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে তামের 
পাঁতের উপর ঈষৎ কৃষ্চবর্ণ আবরণ (0০92 ) পতিত হয়। এই আবরণটা 
(083452) তাম ও আর্সেনিক এতছভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। আর্সে- 
নিকের পরিমাণ অধিক থাকিলে উক্ত আবরণটী অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ দেখায় 
এবং তামের পাঁত হইতে উহা! সহজেই বিচ্যুত হইয়া পড়ে। 

রায্নেন্সের প্রণাণী মতে য্যান্টিমনি এবং পারদও পরীক্ষিত হইয়া থাকে। 
য্যান্টিমনিতে ঘড়ির আীংএর বর্ণের স্তায় উজ্জ্বল নীলাভ-কৃষ্বর্ণ এবং পাঁরদে 
রৌপ্যের স্তাঁয় একটা উজ্জল শ্বেতবর্ণ আবরণ তারের পাতের উপর নিপ- 
তিত হয়। 


নিমজ্জিত করিয়া উহার প্রতি-ক্রিয়। নির্ণয় করিতে হইবে। যখন নীলবর্ণ লিটুমস্‌ কাগজ 
দ্রবণ সংযোগে লালবর্ণ অথবা ল।লবর্ণ লিট্মস্‌ কাগজ নীলবর্ণ না হইবে, তখন ভ্রাবণ সম- 
ক্ষারায় হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। 

এইরূপে ক্ষার-প্রতিক্রিয়া-সম্পন্ন দ্র/বণকে সম-ক্ষারায় করিতে হইলে উহাতে পূর্বোক্ত 
নিয়মে সোড়। বা ফ্যামোনিয়ার-্্ারিব্ডে য়া।পিটিক্‌ ফ্যাসিঙ যোগ করিতে হয়। 
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আবরণযুক্ত তাম্রের পাত পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়! প্রথমতঃ ব্লটিং কাগ- 
জের মধ্যে চাপিয়া ও তৎপরে তপ্ত বালুকার উপর রাখিয়া শুফ করতঃ কীচি 
ঘ্ণর! ক্ষুদ্র ক্ষুত্র থণ্ডে বিভক্ত করিয়। একটা শুফ সরু ছোট টেষ্ট টিউব মধ্যে 
রাঁথিয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয়। উক্ত আবরণ আর্সেনিকের হইলে অষ্ট-পার্খ 
বিশিষ্ট স্ষটিকাকারে আর্সিনিয়স্,য্যাসিড্; য্যাণ্টিমনির হইলে সরু স্থচি- 
কার স্তায় স্ষটিকাঁকারে অথবা দানাবিহীন (4১750191০49) অবস্থায় ফন্যান্টি- 
মনি অক্মাইড্‌--এবং পারদের হইলে ক্ষুদ্র ২ বর্ত,।লাকারে ধাতব পাঁরদ-_ 
টেষ্ট টিউবের উপরিস্থ শীতলাংশে জমিয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে এই 
পার্থক্য উপলব্ধি হইয়া থাকে । 

কোন থাগ্ঠ দ্রব্য, বমন বা অপর পদার্থের সহিত আর্সেনিক মিশ্রিত 
থাকিলে অথব! আর্সেনিক প্রয়োগে মৃত্যু হইলে, মৃতের পাকাশয়, ষকৎ, অন্ত 
প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহ রায়েন্সের প্রণালী মতে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। 

হাইড্রোক্লোরিক্‌ য্যাদিড এবং তাঅ-পাত সময়ে সময়ে আর্সেনিক্‌ মিশ্রিত 
থকে, এ কারণ পরীক্ষাকালে এতছ্ুভয় পদার্থ বিশ্তুদ্ধ অর্থাৎ আর্সেনিক্‌- 
অমিশ্রিত কি না তাহা দেখিয়া! লওয়া' উচিত। প্রথমতঃ হাইড্রোক্লোরিকু 
য্যাসিড,ও তাত্রের পাত একত্রিত করিয়! ফুটাইলে যগ্ঠপি তাত্রের পাতখানি 
কুষ্ণবর্ণ না হয়, তাহা! হইলে উহ্বারা আর্সেনিক্‌ অমিশ্রিত বলিয়া গ্রমাণিত হয়; 
পরে উহাদিগের সহিত আর্সেনিক্-মিশ্িত পরীক্ষাধীন পদার্থ যোগ করিয়। 
ফুটাইলে তাম্রের পাতের উপর আর্সেনিকের কৃষ্ণবর্ণ আবরণ নিপতিত হয়। 


মার্শের প্রণালী মতে পরীক্ষা (112791)5 (65)। 


একটা আয়তমুখ বোতলের ছিগিতে দুইটা ছিদ্র করতঃ একটার মধ্যে সরু 
বক্র কাচনল কিয়ং পরিমাণে ও অপরটার মধ্যে ফনেল্-যুক্ত দরল সক কাচনল 
বোতলের তলদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করাইয়! দিতে হয়। এক্ষণে এ বোতলের 
মধ্যে কতকগুলি দস্তাখও্ড পূরিয়! উল্লিখিত ছিপি দ্বারা উহার মুখ বন্ধ করতঃ 
ফনেলের মধ্য দিয়া জল-মিশ্রিত সল্ফিউরিক্‌ বা হাইড্রোক্োরিক য্যাসিড, 
(১ ভাগ য়্যাসিড্‌ও ৫ ভাগ জল) ঢালিয়া দিলে বোতলের মধ্যে হাইড্রোজেন্‌ 
বাষ্প উৎপন্ন হয়৷ বক্তু কাচনল দিয়া বাহির হইতে থাকে । দীপালোক 


৫৪ ফলিত-রসায়ন । 


স্পর্শে এই বান্প অদৃগ্ঠপ্রায় অনুজ্জল শিখা ধারণ করতঃ জলিতে থাকে । * 
এই শিখার উপর একখণ্ড শ্বেতবর্ণ পো্লিলেন্‌ প্লেট, ধারণ করিলে উহাতে 
'কোন দাগ পড়ে না। যদি ইহাতে কৃষ্খবর্ণ দাগ পড়ে, তাহ! হইলে পরিচায়ুক- 
দ্ধয়ের মধ্যে একটা বা উভক্নটাই দূষিত অর্থাৎ আর্সেনিক, মিশ্রিত বুঝা যায়) 
স্থৃতরাং এগুলিকে পরিত্যাগ করিয়। বিশুদ্ধ দত্তা ও দ্রীবক লইয়া পরীক্ষা 
করিতে হইবে। কোন দাগ ন। পড়িলেই পরিচায়কদ্বয় বিশুদ্ধ বলিয়া জঁনিতে 
পারা যায়। 

এক্ষণে আর্সেনিক ব৷ ফ্যান্টিমনি যৌগিকের দ্রাব্ণ এ বোতলের মধ্যে অল্প 
পরিমাণে ঢালিয়া দিলে আর্সেনিক্‌ বা য়্যাণ্টিমনি ধাতু, নবজাঁত (50071) 
হাইড্রৌোজেনের সহিত মিলিত হইয়া, আর্সিনিউরেটেড্‌ হাইড্রেজেন্‌ 4" 
(4573) বা ফ্যান্টিমনিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন (50173) নামক বা্প 
প্রস্তুত করে; এতদুভয় বাষ্প সংস্পর্শে হাইড্রোজেনের অনুজ্জল শিখা অপেক্ষী- 
কৃত উজ্জল হ্য়। এক্ষণে একথণ্ড শ্বেতবর্ণ শীতল পোিলেন্‌ প্লেট এ শিখার 
উপর ধারণ করিলে উহাতে ধাতব আর্সেনিক বা য়্যান্টিমনি সংলগ্ন হইয়া 


সপ পপ পি 








সপ পাপা ক পা ৬ এস 





* হাইড্রোজেন্‌ ব।স্প আ্বালাইবাঁর পূর্বে বোতলস্থ বাধুরাশি সম্পূর্ণরূপে নির্গত হইয়।ছে 
কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়! দেখা! আবশ্যক, নচেৎ হাইড্রেেজেন্‌ ও ঝাযু একত্র সম্মিলিত 
হইয়। এমন একটা মিশ্র-বাপ্প উৎপন্ন হয়, যাহা অ(লে।ক সংযে।গে মশবে ক্ষে।টিত (12110- 
1101) হইয়! খকে। এন্ধপ হইলে বোতলের মুখস্থিত ছিপি উদ্দে নিক্ষিপ্ত অথব| বেতল 
ভাঙ্গিয়া তন্ধ্যস্থ ড্রাবক বন্ত্রাদিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া! শরীরে আঘ।ত লগিবার সম্ভাবনা । 
জিঙ্ক, এবং দ্রাবক একত্র মিশ্রিত করিয়| কিয়তক্ষণ অপেক্ষা করিলে উদ্ভূত হাইডোজেন্‌ বাষ্প 
প্রথমতঃ বোতলস্থ বাঁধুরাশি বহিষ্কৃত করিয়! দেয়; পরে যখন বিশুদ্ধ হ|ইডেেজেন্‌ বাস্প নির্গত 
হইতে থাকে, তখন আলোক মংযোগ করিলে এরূপ বিপৎপাতের সম্ভ।বন! থাকে ন]। 

1 আগ্রিনিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন্‌ অতি ভয়ঙ্কর বিষাক্ত বাষ্প; অতি সামান্ত পরিমাণে 
নিঙবাসের সহিত গৃহীত হইলে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা । ইহ প্রস্ততকালে বিশেষ সাবধান 
হওয়! আবগ্যক। আর্সেনিকের যৌগিকের দ্রবণ এককালীন অধিক পরিমাণে বোতলের 
মধ্যে ডালিয়া! দেওয়। অবিধেয় এবং যে দিক দিয়া বায়ু প্রবাহিত হয়, এই পরীক্ষাকালে 
সেই দিক পশ্চাৎ করিয়! দণ্ডায়ম।ন হইলে এই বিষাক্ত বাম্প নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিবার 
সম্ভবনা থাকে না । চিম্নি-সংযুক্ত ছে।ট কাঁচের ঘরের মধ্যে এই পরীক্ষা করিলে কোনরূপ 
অনিষ্টপাতের আশঙ্কা থাকে, | 


আর্মেনিক্‌। ৫৫ 


কষ্ণবর্ণ দাগ উৎপার্দন করে। আর্সেনিকের দাগ হইলে সোভিয়ম্‌ হাইগো- 
ক্লোরাইট্‌ সংযোগে তাহা বিলুপ্ব হইয়! যায়, কিন্তু য্যা্টিমনির দাগ হইলে 
উচ্্ষ পদার্থ সংযোগে কোন পরিবর্ভন সাধিত হয় না__অর্থাৎ দাগ যেমন 
ছিল তেমনই থাকে। 
ফীট্ম্যানের মতে পরীক্ষা (10117211715 (031) । 

এই পরীক্ষা-প্রণালী সর্ধাংশে মার্শের পরীক্ষা-প্রণালীর অনুরূপ । কেবল 
দ্রাবকের পরিবর্তে কষ্টিক পটাশের দ্রাবণ জিষ্কের সহিত একত্রিত করিয়া 
হাইডোজেন্‌ বাপ্প উৎপাদন কর! যাঁয়। এই পরীক্ষা-প্রণালীর বিশেষত্ব এই 
যে, আর্সেনিক্‌ যৌগিক সংযোগে আগিনিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়, 
কিন্ত স্্যান্টিমনি যৌগিকের সহযোগে য্যান্টিমনিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন উৎপন্ন 
হয় না) সুতরাং এই পরীক্ষা দ্বারা ঝ্যাণ্টিমনি হইতে আর্সেনিক্‌কে পৃথক্‌ 
করা যায়। 

বৃক্সামের মতে পরীক্ষ! (1310,21,5 (651 )। 

এই প্রণালী অন্সাঁরে আর্সেনিক্‌ পরীক্ষা! করিতে হইলে, জিঙ্ক ও সল্‌- 
ফিউরিক্‌ ফ্যাগিডের মিশ্রণে হাইড্রোজেন্‌ উৎপাদন না করিয়া, অল্প পরিমা% 
সল্ফিউরিক্ ্যাসিড্মিশ্রিত-জল তাড়িত-প্রবাহ দ্বার বিসমাদিত করিয়। 
হাইডরজেন্‌ প্রস্তত করিতে হয়; পরে ইহাতে আর্সেনিক্-মিশ্রিত পরীক্ষাধীন 
পদার্থ যোগ করিলে আর্দেনিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। পরীক্ষার 
অন্তান্ত অংশ মার্শের পরীক্ষা-প্রণালীর সম্পূর্ণ অনুরূপ । 

জিষ্ক ও সল্ফিউরিক্‌ ফ্যামিড কখন কখন আর্সেনিক মিশ্রিত থাকে 
বলিয়া উহাদের পরিবর্তে অন্য উপায়ে হুইড্রোজেন্‌ প্রস্তত করাই এই পরী- 
ক্ষার মুখ্য উদ্ঘোস্ঠ | 

আগিনেট যৌগিকের পরীক্ষা । 

দ্রব-পরীক্ষা-_সম-ক্ষারাক্ পৌঁটাসিয়ম্‌ আসিনেট্‌ জলে দ্রব করিয় 
পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ ও সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন্‌ 

ংযোগে শীতল অবস্থায় কোন পদার্থ অধঃস্থ হয় না, কিন্তু উত্তাপ প্রয়োগ 

করিলে পীতবর্ণ আঙিনিয়স্‌ সল্ফাইড্‌ গন্ধকের সহি স্ধঃস্থ হয়। 


৫৬ ফলিত-রসাঁয়ন। 


(খ) দিল্ভার্‌ নাইটে সংযোগে পাটল বর্ণের সিল্ভার্‌ আপিনেট্‌ 
(43/50৭) অধযস্থ হয্। ইহা গ্যামোনিয়া বা নাইটি ক্‌ ফ্যাসিডে দ্রবণীয়। 

(গ) য্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড, ফ্যামোনিয়। এবং সল্ফেটু বৃ 
ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ পর্যায়ক্রমে যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ দানাবিশিষ্ট য্যামোনিয়ম্‌ 
ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ আরর্সিনেট (1400/504+) 'অধংস্থ হয় (আর্সেনাইট 
যৌগিকের সহিত প্রভেদ )। | 


জালা পপেসিশিকি 


স্বণ (0010--/80) 
লাঁটিন নাম__অরম্‌ (4১001) 1 
পারমাণবিক গুরুত্ব__১৯৬.৭। 


স্বর্ণ সচরাচর খনিতে বিশুদ্ধীবস্থায় প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। ইহা কতিপয় 
ধাতুর সল্ফাইডের মহিত মিশ্রিত অবস্থায়ও আঁকর মধ্যে 
অবস্থিতি করে। এতগ্ডিন্ন কোন কোন নদীগর্ভস্থ বালুক 
যধোেও স্বর্ণরেণু প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 

বিশুদ্ধ স্বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, নখনীয় ও ঘাতসহ; ইহাকে পিটিয়। অতিশয় 
পাতলা পাত বা সুম্ তার নির্মিত হইতে পারে। বায়ু 
ব৷ জল সংস্পর্শে ইহার কোন পরিবর্তন হয় না। নাইটো- 
হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ (£১0%০ [২০৪ ) ভিন্ন অপর কোন দ্রাবকে স্বর্ণ 
দ্রবণীয় নহে। স্বর্ণ সহজেই পারদের সহিত মিলিত হইয়া একটা য্যামাল্গ্যাম্‌ 
প্রস্তুত করে। 

অগ্নি-পরীক্ষা- স্বর্ণের যৌগিকের সহিত কার্বনেট অব্‌ সোঁডা এবং 
মোহাগ! মিশ্রিত করিয়৷ একখণ্ড কয়লার উপর স্থাপন করতঃ বাকনল সাহাঁষ্যে 
উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ধাতব স্বর্ণ হরিদ্রাবর্ণ বর্ত,লাকারে পৃথক্‌ হইয়! পড়ে। 

দ্রব-পরীক্ষী- গোল্ড ক্লৌরাইড্‌ জলে দ্রব করিয়! পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) হাইড্রোক্লৌরিক্‌ যল্যাসিড ও সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন্‌ 

ংযোগে কৃষ্ণবর্ণ অরিক্‌ সল্ফাইড (৯০2১2) অধযস্থ হয়) উত্তাপ সংযোগে 

ইহা ঈষৎ ধূসর বর্ণ অস্”্‌ সল্ফাইডে (29) পরিণত হয়। 


উৎপত্তি। 


সাধ(রণ ধরব । 


গ্্যাটিনমৃ। ৫৭ 


(খ) ফ্ট্যানাস্‌ ক্লোরাইভ্‌ সংযোগে বেগুনীবর্ণের পার্পল্‌ অতৃ 
কেশিয়স্‌ অধ:স্থ হয়। 


ঙ (০ স০০০৪৬১চ 


্রযাটিনম্‌ (শিযঠাাএ7--70)। 
পারমাণবিক গুরুত্ব--১৯৪-৫ | 


এই ধাতু, বিশুদ্ধ বা বিষিশ্র, উভয়বিধ অবস্থায় আকন 
মধ্যে প্রান্ত হওয়া যায়। 
ইহার বর্ণ প্রায় টিনেয ন্যায়, ঘৌপ্যের ন্যাঁয় তাদৃশ শুত্র বা উজ্জল নহে। 
ইহা তাত্রের সায় কঠিন ও ঘাতসহ, কিন্তু তাদৃশ উৎকৃষ্ট 
উত্তাপ বা তাড়িত পরিচালক নহে। স্বর্ণের স্তায় পর্যাটিনম্ও 
নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ ভিন্ন অন্ত কোন দ্রাবকে দ্রবণীয় নহে। 
দ্রব-পরীক্ষা_প্ল্যাটিনিক ক্লোরাইড জলে দ্রব করিয়া! পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

(ক) হাইড্রোক্লোরিক্‌ য্যাসি ও সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন্ঃ 
সংযোগে কুষ্জবর্ণ প্র্যাটিনিক্‌ সল্ফাইড্‌ (252) অল্পে ২ অধ:স্থ হয়, কিন্তু 
উত্তাপ সংযোগে ইহা অতি শীত্বই অধঃস্থ হইয়া থাকে । 

(খ) ঘ্যামোনিয়ম্‌ ক্োরাইডের ঘন দ্রাবণ ঘংযোগে হরিদ্রাবর্ণ দানা. 
বিশিষ্ট য্যামোনিয়ম্‌ প্ল্যাটিনিক্‌ ক্লৌরাইড্‌ (ব740,204) অধয্থ হয়। 
এই অধঃন্থ পদার্থ পলযাটিনম্‌ পাতের উপর রাখিয়া উত্তপ্ত করিলে য্যামোনিয়ম্‌ 
ক্লোরাইড শ্বেতবর্ণ ধূমাকারে উড়িয়া যায় কেবলমাত্র প্্যাটিনম্‌ ধাতবাবস্থায় 
অবশিষ্ট রহে। 

(গ) পোটাসিয়ম্‌ ক্লোরাইডের ধন দ্রাবণ সংযোগে হরিদ্রাবর্ণ দানা- 
বিশিষ্ট পোটাসিয়ম্‌ প্ল্যাটিনিক্‌ ক্লোরাইড্‌ (21:01,2014) অধংস্থ হয়। এই 
অধন্থ পদার্থে পূর্বোক্ত উপায়ে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে'পো্টাসিয়ঘ্‌ ক্লোরাইড 
ধাতব প্ল্যাটিনমের সহিত মিশ্রিত হইয়া দগ্ধাবশেষ থাকে । 


উৎপত্তি। 


সাধারণ ধর্ম । 





[ ৫৮ ] 
দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ধাতু গুলির যৌগিক (ক্বর্ণ ও প্ল্যাটিনম্‌ ব্যতীত) 
[01 এবং 1725 যোগ করিলে-_1115, 205, 731293) 0১, 0৪৪, ৪75, 
পরিস্ষত জলে ধৌত করিয়! ইহা হইতে হাইড্োক্রোরিক্‌ ফ্যাসিছকে সম্পূর্ণরূপে 


অবশিষ্ট অধস্থ পদার্থ (নং ১)--পরিস্রত জলে উত্তমরূপে ধোত করিয়া, জল-মিশ্রিত 
নাইটিক্য্যাসিঙ্‌ (সমভাগে মিশ্রিত) হযে।গে কিয়তক্ষণ ধরিষ। ফুটাইতে হইবে। পরে উহ।তে 
কিম়ৎ পরিমাণে জল মিশইয়।, যে পথ্যন্ত শ্বেত বর্ণ পদার্থ অধরস্থ হইবে তাবৎ জল-মিশ্রিত 
সল্ফিউরিক্‌ ফ্লা।সিড, যৌগ করিতে হইবে। ঘীতল হইলে স্ুরামার সমভাগে যে।গ করিয়! 
স্থাকিয়। লইতে হইবে। অবশিষ্ট অধ্যস্থ পদার্থ নং ২_-ছকিত দ্রাবণ নং২। 








ছাকিভদ্রাবণ (নং২)__ইহাকে-ফুটাইলে স্থরাসার 
উড়্িয়। যাইবে; পরে অধিক পরিমাণে য়্যামোনিয়। 
যে।গ করিয়। ফুটাইয়। ছ।কিয়া লইতে হইবে। 

অবশিষ্ট অধস্থ পদার্থ (নং ২খ)--ছ।কিত দ্রাবণ 











অবশিষ্ট অধ পদার্থ (নং ২) 
ইহাতে 7185 ও 7১9০4 বিদ্যমান 
থাকে। ইহ! য়্যামোনিয়ম্‌ য্যাসিটেট্‌ 
সহযোগে ফুট।ইলে শুদ্ধ [১১০4 ভ্রব 
হইয়। যাঁয়। শীতল হইলে ছাঁকিয়। 


লইতে হইবে। অবশিষ্ট অধঃস্থ পদথ ৬৩১১০ 
(নং ২ক) ছাকিত দ্রাবণ (নং ২ক)। রিকাারা ররর 


অবশিষ্ট অধ্্থ পদার্থ (ছাকিত দ্রাবণ) 


মন নং ২ক)-_ 1 (নং ২ক)- পদার্থ নং২খ) দুই ভাগে বিভক্ত করিয় 
এক্ষণে ইহার মধ্যে | ইহাতে | ইহা শুদ্ধবিস; একভাগেযে অপর ভাগে, যাযসি- 
কেবলা79 বর্তম।ন 1, 0704 মথ হাইড & দ্রবণ ; টিক য়্যাসিড সং- 
থাকে । ইহ! নাইট্ো- চিরািজার হীন নাহয় | যোগে অস্ন প্রতি- 
হাইড্রোক্লোরিক্‌ রর রি হহাহাইডে- | তাবৎউহাতে [ক্রিয়া হইলে, 
্যাসিডে ভব করিয়া | হরিদ্রা বর্ণ | ক্োরিক্‌ যা) সায়ানাইড|1541০(01৭)6 
কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া | 2৮004 | শিংড দ্রব ক- | অব পো্টা- | যোগ করিলে 
ফুটাইতে হইবে,পরে | অধস্থ হয়। | রিয়। অধিক সিয়ম্‌ যোগ | মেহগ্নিবর্ণের কিউ- 
কষ্টিকসৌডাসংযে গে করিয়া পরে | প্রিক্‌ ফেরোসায়া- 
সমক্ষারায় করতঃ | সীস। গরিমীণে জল | সল্ফিউরেটেড্‌; নাইড অধ,স্থ হইবে। 
উহ।র সহিত হাই- মিশ্রিত করি- | হাইড্রোজেন্‌ 
ড্রোক্লোরিক্‌ য্যাসিড্‌ লেখ্েত বর্ণ! যোগ করিলে তাত্ত্র। 
ও তীত্্পাত এক ত্রিত হরিদ্রাবর্ণ 
থ রি 

করিলে ধাতব পারদ বি ক্যাঙ্মিয়ম্‌! উপরোক্ত পরীক্ষা 
তাজ্পাঁতের উপর ক্লোরাইড | সল্ফাইড্] ব্যতীত শুদ্ধদ্রাবণের 
মংলগ্র হয়। অধন্থ হয়। | অধযস্থ হয়। | নীল বর্ণ দেখিয়াই 

তাত্রের সত্তা অন্ু- 

পারদ । বিস্মথ্‌। ক্যাড্মিয়ম্‌।। মিত হইয়া থাকে। 





অবশিষ্টঅধস্থ | ছাকিত (নীলবর্ণ) দ্র/বণ (নং ২খ) 


| ৫৯ 1 

একত্র মিশ্রিত থাকিলে তাহাদিগকে পৃথক করিবার উপায় । 
97192, 9১593, 9৮১95, 45593 অধঃস্থ হয়। এই মিশ্র অধংস্থ পদার্থ 
পৃথক্‌ করিতে হইবে। পরে কষ্টিক সোডা যোগ করতঃ ফুটাইয়া ইাকিতে হইবে। 
অবশিষ্ট অধঃস্থ পদার্থ নং ১ স্ীকিত দ্রবণ নং ১ 
ছাকিত দ্রাবণ (নং ১)-ইহাতে 4১3, 91১ ও 37 ধাতুর সল্ফাইড্‌ দ্রব হইয়া! থাকে । 
হাইড্রোক্লরিক্‌ যাসিড সংযোগে এই দ্রবণের অল্প প্রতিক্রিয়া কবিয়া লইলে 45253, 
51১53 এবং 9195 পুনরধ:স্থ হয়। এই মিশ অধঃস্থ পদার্থ ছ।কিয়া পরিক্রুত জলে উত্তম রূপে 
ধৌত করিতে হইবে, পরে যে পথ্যন্ত মল্ফিউরেটেড্‌ হাইড়রজেন্‌ বাষ্প নির্গত হয় তাবৎ উগ্র 
হ[ইড়োক্রোরিক ফ্যাসিড যোগ করিয়। তদনন্তর জল মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়। লইতে 

হইবে। অবশিষ্ট অধযস্থ পদার্থ (নং ২গ)__ছাকিত ভ্রাবণ (নং ২গ)। 


পপ পিপাপ্পীিশী 2 





_৮৮ শ্িশিিশী শী শিশ্্াশাশীশী শাটল শশা শী শশী াীশিপাপি কপাল | ০ তাত পি শা ীিপপাপিপিীসপ শশা শি পি সপ পিপি 


ীকিত দ্রাবণ (নং ২গ)-ইহ।র মধ্যে 
9 ও 37 থকে। ইহা এক খানি পে।্শিলেন 
ডিসে রাখিয়া তন্মধ্যে এক খও প্র্যাটিনম্‌ 
পাঁতের মহিত এক খণ্ড রিস্ক সংলগ্র করিয়] 
রাখিতে হইবে। 


০১০ পা পপ সি 








স্পা 


প্লাটিনম্‌ পাতের উপর | জিঙ্কের উপর ধাতব 
ধাতব য়্যাণ্টিমনি সং | টিন্‌ ধূসর বর্ণের স্তর 
লগ্র হইয়! কৃষ্ণবর্ণ দ।গ | রূপে পতিত হয়। এই 


উৎপাদন করে। ধূনর বর্ণ পদার্থ পৃথক্‌ 
জ্যান্টিমনি। | করতঃ উগ্র হাইডো- 
ক্লোরিকয়্যাসিডে দ্রব 


করিতে হইবে; পরে 
উহ্হাতে মার্কিউরিক্‌ 
ক্লোরাইড যোগ ক- 
রিলে শ্বেতবর্ণ ক্যাল- 
মেল অথবা ধাতব 
পারদ অধংস্থ হইবে। 


টিন্‌। 


অবশিষ্ট অধস্থ পদার্থ (নং হগ)- ইহার 
মধ্যে আর্সেনিক থাকে। এই অধস্থ পদার্থ 
সায়ানাইড় অব্‌ পোটাসিয়ম্‌ এবংএকার্বনেট 
অব্সোডার সহিত মিশ্রিত করিয়া একটা 
সরু টেষ্ট, টিউবের মধ্যে রাখিয়া! উত্তাপ প্রয়োগ 
করিলে ধাতব আর্সেনিক টিউবের উপরিস্থ 
শীতল অংশে ধূসর বর্ণের গোলাকার বখ| 
রূপে জমিয়া যায়। এক্ষণে এ রেখাতে পুন- 
রায় উত্তাপ সংযোগ করিলে অষ্ট পা্শববিশিষ্ট 
শ্কটিকাকার মার্সিনিয়স্‌ যল্যাসিভ্‌ প্রস্তত 
হয়। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে এই ক্ষটিকগুলি 
দেখিতে পাওয়। যায়। 


আর্সেনিক্‌। 





খাট 





তৃতীয় শ্রেণী (2 01991) । 

এই শ্রেণীর অপর একটা নাম লৌহ-শ্রেণী। লৌহ, য্যালুমিনিয়মূ, 
ক্রোমিয়ম্‌, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ্‌, নিকেল্‌ এবং কোবন্টু ধাতু এই শ্রেণীর অস্ত- 
ভুতি। য্যামোনিয়ম্‌ ক্লৌরাইড্‌, ফ্যামোনিয়া এবং ষ্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ 
এই'শ্রেণীর সাঁধারণ পরিচায়ক । ূ 

সাধারণ পরিচায়কের ব্যবহার ভেদে এই শ্রেণীর ধাতুগুলিকে ছুই অংশে 
বিতক্ত করা যায়। ফ্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ এবং ফ্যামোনিয়া সংযোগে কতক- 
গুলি ধাতুর হাইড্রেটেড্‌ অক্সাইড অধ্যস্থ হয়; অপর গুলির সেরূপ হয় না। 
লৌহ, স্ন্যালুমিনিয়ম্‌ এবং ক্রোমিয়ম্‌ এই তিনটা ধাতুর হাইড্রেটেড্‌ অক্মাইড্‌ 
অধঃ্থ হয়; কিন্ত দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ্‌ নিকেল্‌ ও কোবণ্ট. এই চারিটা ধাতুর হাই- 
ডেটেড্‌ অক্মাইড্‌ অধঃস্থ হয় না। ফ্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ সংযোগে লৌহ, 
দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ্‌, নিকেল্‌ ও কোবণ্ট, এই কয়েকটা ধাতুর সল্ফাইড্‌ অধযস্থ 
হয়) কিন্তু য়্যালুমিনিয়ম্‌ ও ক্রোমিয়ম্‌ ধাতুর পূর্ব ষে হাইড্রেটেড অল্মাইডূ 
অধ্স্থ হইয়াছে তাহার কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না, অর্থাৎ এই ছুইটা ধাতুর 
সল্ফাইড্‌ অধ:স্থ হয় ন!। 


আপস 


লৌহ (1107, 776) 
লাটিন্‌ নাম--ফেরম্‌ ( 5077019 ) 
পারমাণবিক্‌ গুরুত্ব_৫৫৯। 
উৎপত্তি । লৌহ অক্সিজেন বা গন্ধকের সহিত মিলিতাবস্থায় পৃথিবীর 
সর্ব স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। 
লৌহ ও অক্সিজেন এতদুভয়ে মিলিত হইয়া! নি্নলিখিত খনিজ-যৌগিকগুলি 
উৎপাদন করে-_- 
১ম) স্প্যাথিক্‌ আয়রণ্‌ ওরু (509৮)10 11017 016 )। 
হয়। ম্যাগৃনেটিক্‌ আয়রণ্‌ ওর্‌ (019£7610 1107 079 )। 
৩য়। রেড্‌ হিমাটাইট্‌ (2৭ 770507966 )। 
৪র্থ। ব্রাউন্‌ হিমাটাইট্‌ (010৬) [102179006 ) ইত্যাদি । 


লৌহ। ৬১ 


গন্ধকের সহিত লৌহের যোগ হুইয়! যে খনিজ-যৌগিক উৎপন্ন হয় তাহাকে 

আয়রণ্‌ পাইরাইটিস্‌ (11017 1১511065, 26১2) কহে। 
* গন্ধক অক্সিজেন ও লৌহ একত্র সংযুক্ত হইয়া সল্ফেট অব্‌ আয়রণ্‌ 

্রস্তত হয়, ইহাও খনির মধ্যে প্রাপ্ত হওয়! যায়। 
লৌহ নির্জল-বাঁয়ু সংস্পর্শে অবিকৃত অবস্থায় থাকে ) কিন্তু 
অনাবৃত স্থানে রাখিয়া! দিলে জলীয়-বায়ু সংস্পশে উহার 
উপর মরিচা ধরিয়া যায়। 

লৌহকে উত্তাপ সংযোগে লোহিত বর্ণ করতঃ জলের সহিত একত্রিত 
করিলে জল বিসমাসিত হইয়া হাইডোজেন্‌ বাষ্প উৎপন্ন হয়। অধিক পরিমাণে 
হাইড্রোজেন প্রস্তুত করিতে হইলে এই প্রণালী অবলম্বন কর! যায়। 

লৌহ দেখিতে ধূসর বর্ণ ও উজ্জল; প্রক্রিয়া বিশেষে উত্তপ্ত অবস্থায় বিশুদ্ধ 
লৌহে অল্লাধিক পরিমাণে অঙ্গার মিশ্রিত করিলে রট্‌ আয়রণ্‌ (৮7৩ঘা 
1:০7) কাষ্ট আয়রণ্‌ (085 1797) ও ইন্পাঁত (5%০০1) প্রস্তুত হইয়া 
থাকে; এইগুলি লৌহের রূপান্তর মাত্র। লৌহের অক্সাইড গুলিকে অঙ্গার 
মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে অক্সিজেন বাণ্প নির্গত হয়। 

অগ্নি-পরীক্ষ।_-১ম। সোহাগার বর্ত প্রস্তুত করিয়া ফেরস্‌ বা ফেক 
যৌগিক সহযোগে শিখার অক্সিজেন্- দায়ক অং শে উত্তপ্ত করিলে এ বর্ত,লটী 
হরিদ্রাভ-রক্তবর্ণ.হয়, কিন্তু উহা শিখার অক্সিজেন্-গ্রাহক অংশে উত্তপ্ত করিলে 
হরিদ্বর্ণ হয়। 

২য়। কোন ফেরম্‌ বা ফেরিক্‌ যৌগিক একথও কয়লার উপর রাখিয়া 
বাকনল সাহায্যে পুড়াইলে যে কষ্ণবর্ণ গ্র্থার্থ দগ্ধাবশিষ্ট থাকে তাহ চুম্বকের 
গুণ প্রা হয়। 

লৌহের যৌগিক গুলিকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা_- 

১ম। ফেরস্‌ (০1005 )। 
২য়। ফেরিক্‌ (170710০)। 
ফেরস্‌ যৌগিকের পরীক্ষা । 

দ্রব-পরীক্ষা--ফেরস্‌ সল্ফেট্‌ ( হীরাকশ্‌ ) জলে দ্রব করিয়! পরী- 

ক্ষার্থে গৃহীত ইয়। 


সাধারণ ধর্ম। 


৬২ ফলিত-রসায়ন। 


(ক) য়্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ ও ফ্যামোনিয়া সংযোগে শ্বেতবর্দ ফেরস্ 
হাইড্রেট (7০(017)2) অধ্যস্থ হয়। ইহাতে য্যামোনিয়ম্‌ মর্ফাইভ 
যোগ করিলে কৃষ্তবর্ণ ফেরস্‌ সল্ফাইড্‌ প্রস্তত হইয়া থাকে । 

ফেরস্‌ যৌগিকের ক্ষীণ দ্রাবণ (1011955 9০140107 ) ফ্যামোনিয়ম্‌ সল্‌- 
ফাইড্‌ সংযোগে কেবল মাত্র হরিদ্র্ণ ধারণ করে, প্রথমতঃ কোন পদার্থ অধযস্থ 
হয় না; পরে কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাবে রাখিয়। দিলে কৃষ্ণবর্ণ ফেরম্‌ সল্ফাইড্‌ 
দ্রাবণের নিম ভাগে অন্নে অন্নে জমিতে থাকে । ফেরস্‌ সল্ফাইড্‌ হাইড্রো- 
ক্লোরিক্‌ য্যাসিডে দ্রবণীয় কিন্তু ক্ষার সংযোগে দ্রব হয় না। 

(খ) কণ্টিক্‌ পটাশ্‌, সোডা ঝা য়্যামোনিয়া সংযোগে শ্বেতবর্ণ ফেরস্‌ 
হাইড্রেট অধঃস্থ হয়। ইহা বাযুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া অতি 
শীদ্বই প্রথমতঃ মলিন সবুজ বর্ণ ও পরে পাটল বর্ণ ধারণ করতঃ ফেরিক 
হাইড্রেটে পরিণত হয়। 

(গ) ক্ষারজ কার্ববনেট্‌ সংযোগে শ্বেতবর্ণ ফেরস্‌ কার্ববনেট্‌ (7০003) 
অধস্থ হয়। ইহা বাযুস্থিত অক্সিজেন সংস্পর্শে শীঘ্রই মলিন হইয়া যায়। 

(ঘে) পোটাসিয়ম্‌ ফেরো-সায়ানাইড্‌ সংযোগে নীলাভ-স্বেতবর্ণ পোঁটা- 
সিয়ম ফেরস্‌ ফেরো-সায়ানাইড্‌ (12০5(013)6 অধঃস্থ হয়। ইহা হাইড 
ক্লোরিক্‌ ফ্যাঁসিডে দ্রবণীয় নহে; কিন্তু কষ্টিক্‌ পটাশ্‌ প্রভৃতি ক্ষার সংযোগে 
বিসমাদিত হইয়া দ্রব হইয়! যাঁয়। এই অধঃস্থ পদার্থ বায়ুস্থিত অবিজেনের 
সহিত মিনিত হইয়া শীঘ্রই গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করতঃ প্রসিয়ান্‌ বু নামক 
পদার্থে পরিণত হয়। 

€) পোটাসিয়ম্‌ ফেরি-সায়ানাইড্‌ (1375(0)6) সংযোগে নীল- 
বর্ণ টার্ণ্বুল্দ্‌ বু (08000901115 318০) (0০37০200012) অধযস্থ হয়। 
ইহা! হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিডে দ্রবণীয় নহে, কিন্তু ক্ষার সংযোগে বিসমাসিত 
হইয়! দ্রব হইয়! যায়। 

(চ) পোটাসিয়ম্‌ সল্‌ফো-দায়ানাইড্‌ (109) সংযোগে কোন বর্ণ 


উৎপন্ন হয় ন। 
ফেরিক্‌ যৌগিকের পরীক্ষা! । 


দ্রব-পরীক্ষ।-_ফেরিক্‌ ক্লৌরাইড্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 


য্যালুমিনিয়মূ। ৬৩ 


(ক) য়্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ ও য্যামোনিয়া সংযোগে প্রথমতঃ পাটল 
বর্ণের ফেরিক্‌ হাইড (£€5(70)5) অধস্থ হয়, পরে উহা! ফ্যাঁমো- 
গরিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ ফেরস্‌ সল্ফাইডে পরিণত হয়। 

(খ) কষ্ঠিক্‌ পটাশ্‌, সোডা ঝ য়্যামোনিয়া সংযোগে পাঁটলবর্ণ ফেরিক্‌ 
হাইড্েটু অধংস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাঁণ অধিক হইলেও ইহা দ্রব হয় না। 

(গ) ফেরো-সায়ানাইড্‌ অব্‌ পোটাসিয়ম্‌ সংযোগে উজ্জ্বল নীলবর্ণ 
প্রসিয়ান্‌ বু প্রস্তুত হুয়। 

(ঘ) পোটাসিয়ম্‌ ফেরি-সায়ানাইড্‌ সংযোগে কোন পদার্থ অধ্যস্থ হয় 
না; কিন্ত ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ পরীক্ষাধীন দ্রাবণটা পাটলবর্ণ ধারণ করে (ফেরস্‌ 
যৌগিকের সহিত প্রভেদ )। 

(ড) পোটাসিয়ম্‌ সল্ফো-সায়।নাইড্‌ সংযোগে গাঢ় লোহিত বর্ণ 
আয়রণ্‌ সল্ফো-সায়।নাইড্‌ প্রস্তুত হয়; কিন্তু ইহা জলে দ্রবণীয় বলিয়া 
অধ:স্থ হয় ন1। হাইড্োক্লোরিক্‌ র্যাসিড্‌ সংযোগে এই বর্ণ নষ্ট হয় না; কিন্ত 
সোডিয়ম্‌ যল্যাসিটেট্‌, মাকিউরিক্‌ ক্লৌরাইড্‌, ফস্ফরিক্‌ ফল্যাসিড্‌ ও 
টার্টারিক্‌ য়্যাসিড্‌ সংযোগে লোহিত বর্ণ দ্রাবণ বর্ণহীন হইয়া যায় (ফেরম্ 
যৌগিকের সহিত প্রভেদ )। 

(চ) সমক্ষারাম্ত্র যে কোন য্যাসিটেট্‌ দ'যোগে লোহিত বর্ণ ফেরিক্‌ 
য্যাসিটেট্‌ প্রস্তুত হয় ; ইহা জলে দ্রবণীয় বলিয়া অধঃস্থ হয় না; কিন্তু এই 
রক্তবর্ণ দ্রাবণটা ফুটাইলে সমস্ত লৌহ পাটপবর্ণ বেসিক্‌ ফেরিক্‌ ফল্যাসিটেট্‌ 
রূপে অধযস্থ হয়। 

€ছ) ট্যানিক্‌ বা! গ্যালিক্‌ ফ্যাসিও সংযোগে নীলাভ-কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ 
অধযস্থ হয়। এই প্রক্রিয়ানুসারে ইংরাজী কালী প্রস্তুত হইয়! থাকে । 


য্যালুমিনিয়ম্‌ (41010171010) 481) 
পারমাণবিক গুরুত্ব_২৭। 
য্যালুমিনিয়ম্‌ খনিতে ধাতব অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা অক্সি- 


জেন্‌, সিলিকা, পল্ফিউরিক্‌ ফ্যাসিভ্‌, ফশ্ফরিক্‌ ফ্ল্যাসিড্‌ বা 
ক্লোরিণের সহিত মিলিত হইয়। অবস্থিতি করে। 





উৎপত্তি । 


৬৪ ফলিত-রসাঁয়ন | 


এই ধাতু দেখিতে নীলাঁত-শ্বেতবর্ণ। ইহা তাজের ন্তাঁয় কঠিন ও ঘাঁভসহ; 
জল ব৷ বাঁয়ু সংস্পর্শে ইহার কিছুমাত্র পরিবর্তন সংসাধিতত 
হয় না। জল-মিশ্রিত যে কোন খনিজ দ্রাবকে ইহা! দ্র 
তীয়। এই ধাতু উৎকষ্ট তাড়িত ও উত্তাপ পরিচালক) ইহা অন্তান্ত ধাতুর 
সহিত মিশ্রিত হইয়া খাঁদ (4১110) ) প্রস্তত করে। 

অগ্নি-পরীক্ষা-_একথও কয়লার উপর য়্যালুমিনিয়মের যৌগিক বাখিয়। 
বাঁকনল সাহায্যে উহাকে উত্তপ্ত করিয়া পরে নাইট্রেট অব্‌ কোবণ্টের দ্রাবণে 
সিক্ত করতঃ পুনরায় উত্তাপ প্রয়োগ করিলে নীলবর্ণ চাপ প্রস্তত হয়। 

ড্রব-পরীক্ষা_য্যালম্‌ ( ফটুকিরি ) জলে দ্রব করিয়। পরীক্ষার্থে গৃহীত 
হয়। 

(কে) য্যামোনিয়ম্‌ ক্লৌরাইড়্‌ ও ফ্যামোনিয়া সংযোগে শ্বেতবর্ণ য্যালু- 
মিনিয়ম্‌ হাইড (4120170)6) অধযস্থ হয়। ইহাতে য়্যামোনিয়ম্‌ সল্‌- 
ক্াইড্‌ যোগ করিলে কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। 

(খ) কষ্টিক্‌ পটাঁশ্‌ বা সোডা সংযোগে শ্বেতবর্ণ য্যালুমিনিয়ম্‌ হাই- 
(ডট অধ্যস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলে ইহ গলিয়া যায়। 

(গ) ফ্যামোনিয়া সংযোগে শ্বেতবর্ণ য্যালুমিনিয়ম্‌ হাইড্রেটু অধংস্থ 
হয়। পরিচায়ক অধিক পরিমাণে যোগ করিলে এই অধঃস্থ পদার্থ সামান্ত 
পরিমাণে ভ্রব হইয়! যাঁয়। 

(ঘ) বেরিয়ম্‌ কার্ববনেট্‌ সংঘোগে শ্বেতবর্ণ য্যালুমিনিয়ম্‌ হাইড্রেট 
অল্পে অন্নে অধ:স্থ হয়। 

(ড) ফম্ফেট অবৃ সোড! মুংযোগে শ্বেতবর্ণ য্যালুমিনিয়ম্‌ ফস্টেট 
(4120508) অধযস্থ হয়। ইহা! কষ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা মোডাতে, এবং ফ্যাসিটিক্‌ 
য্যাসিড্‌ ব্যতীত অপর সকল দ্রাবকে দ্রবণীয়। 


(5) ক্ষারজ-কার্ববনেট্‌ সংযোগে শ্বেতবর্ণ বেসিক্‌ কার্ববনেট্‌ অধযস্থ হয়। 


সাধারণ ধন্ম। 


ক্রোমিয়ম্‌ (01110101007) 0) 


পারমাণবিক গুরুত্ব-_৫২। 

এই ধাতু অতি অল্প পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রোম আয়রণ্‌ ওর্‌ 
(01102706110 010) 01209379) এবং ক্রোকয় 
সাইট্‌ ( 61090015160) 1১১0:094) নামক ছ্‌ইটা খনিজ- 
যৌগিক হইতে এই ধাতু পৃথক্‌ করিয়া লওয়া হয়। কতকগুলি বহুমূল্য 
প্রস্তরে ক্রোমিয়মের অক্সাইড্‌ মিশ্রিত থাকিয়! উহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ 
উৎপাদন করে। 

ক্রোমিয়মের বর্ণ লৌহের ন্যায় ; এই ধাতু কঠিন। ইহা বায়ু সংস্পর্শে অক্ি- 

জেনের মহিত মিলিত হইয়া! ক্রোমিয়ম্‌ অক্সাইড প্রস্তুত 
করে। এই ধাতু সকল দ্রাবকেই দ্রবণীয়। 

 অগ্ি- পরীক্ষা--টম। সোহাগার বর্তলের মহিত ক্রোমিয়ম্‌যৌগিক 
মিশ্রিত করিয়া বাকনল সাহায্যে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে বর্ভলটা হরিঘর্ণ 
ধারণ করে। 

২য়। ক্রোমিয়ম*যৌগিকের সহিত কার্বনেট অব্‌ সোডা এবং নাইট্রে্ট 
অব্‌ পটাশ্‌ মিশ্রিত করতঃ একথও প্ল্যাটনম্‌ পাতের উপর রাখিয়া উত্তাপ 
প্রয়োগ করিলে হরিজ্রাবর্ণ ক্রোমেট অব সোভিয়ম্‌ (32070) প্রস্তত হয়। 

দ্রব-পরীক্ষা- ক্রোমিয়ম্‌ ক্লোরাইড জল মিশ্রিত করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

(ক) ফ্যামোনিয়ম্‌ ক্লৌরাইড্‌ ও ফ্যামোনিয়া সংযোগে নীলাভ-হরিদ্বর্ণ 
ক্রোমিক্‌ হাইড (০75070)6) অধ্স্থ হয়। ইহাতে ফ্যামোনিয়ম্‌ 
সল্ফাইড্‌ যৌগ করিলে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। 

খে) কষ্টিক্‌ পটাশ্‌, সোডা বা য়্যামোনিয়৷ সংযোগে নীলাভ-হরিদর্ণ 
ক্রোমিক্‌ হাইড্রে্ট অধস্থ হয়। কষ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডার পরিমাগ অধিক 
হইলে এই অধঃস্থ পদার্থ দ্রব হইয়া যাঁয় এবং দ্রাবণটা হরিদ্বর্ণ ধারণ করে) 
কিন্তু স্যাঁমোনিয়াতে ইহা সামান্ত পরিমাণে দ্রবণীয়। 

পোটাসিয়ম ক্রোমেটু (14500) ক্রোমিয়মের একটা দ্বি-ধাতৰ 


আর, 


উৎপত্তি। 


সাধারণ ধর্ম । 


৬৬ ফলিত-রসায়ন | 


যৌগিক) উপরোক্ত পরিচায়কসমূহ সংযোগে ইহা ক্রোমিয়মের প্রতি-ক্রিয়া 
- প্রদর্শন করে ন!। ভিন্ন প্রক্রিয়ানুসীরে ইহ! হইতে ক্রোমিয়ম্‌ ধাতু পৃথক্‌ 
' করিয়া পূর্বোক্ত প্রণালী মতে উক্ত ধাতুর পরীক্ষা করা! যাঁয়। ৮ 


জিঙ্ক দস্তা (2170) 27) 
পারমাণবিক গুরুত্ব_-৬৫.১। 


এই ধাতু সচরাঁচর গন্ধক, কার্ধনিক্‌ ফ্যাসিড বা অক্সিজেনের সহিত 
মিপিত হইয়া জিঞ্ক সল্ফাইড্‌ বা বেণ্ডি (81৩7০) 
জিঙ্ক কার্ববনেট্‌ বা ক্যালামাইন্‌ (0212101,০) এবং 
জিঙ্ক, অক্সাইড বা রেড্জিঙ্ক ওর্‌ (7২০4 210 01০) রূপে আকরে 
অবস্থিতি করে। ধাতব জিঙ্ক. এই নকল খনিজ-যৌগিক হইতে বিভিন্ন প্রণালী 
অবলম্বনে পৃথক্‌ করিয়া লওয়। যায়। 

ধাতব জিস্ক ঈষৎ নীলাভ-ধুমর বর্ণ। ভাঙ্গিলে ইহার অভ্যন্তর ভাগ দাঁনা- 
বিশিষ্ট দেখায়। সমধিক উত্তাপ প্রয়োগে জিঙ্ক বাশ্পাকারে 
উড়িয়া! যায়। প্রায় সমস্ত দ্রাবকেই ইহা দ্রবণীয়; দ্রব 
হইবার সময় হাইড্রোজেন্‌ বাণ্প উৎপন্ন হয়। বায়ু সংস্পর্শে ইহার উপরি- 
ভাগে জিঙ্ক-অক্লাইডের অতি পাতলা আবরণ পতিত হয়। 

অশ্নি-পরীক্ষা-_১ম। জিষ্কের যৌগিকের সহিত কার্বনেট অব্‌ সোডা 
মিশ্রিত করিয়া একখণ্ড কয়ল।র উপর রাখিয়া! বাকনল সাহায্যে শিখার অকিি- 
জেন্-গ্রাহক অংশে উত্তপ্ত করিলে জিঙ্ক, ধাতব অবস্থায় পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। 
অধিকতর উত্বাপ প্রয়োগ করিলে এই ধাতুর কিয়দংশ বাপ্পাকারে উড়িয়া 
যায়, এবং দীপ-শিখা নীলাভ-হরিদ্বর্ণ ধারণ করে; অবশিষ্টাংশ শ্বেতবর্ণ জিস্ক, 
অক্সাইড রূপে পরিণত হইয়া একটা চাপ প্রস্তুত করে। এই চাপ উত্তপ্তাবস্থায় 
হরিদ্রাবর্ণ এবং শীতলাবস্থায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। 

২য়। জিঙ্কের যৌগিক নাইট্রেটু অব. কোব্টের দ্রাবণে সিক্ত করিয়া! এক 
খণ্ড কয়লার উপর স্থাপন করতঃ বাকনল সাহায্যে উত্তপ্ত করিলে হরিঘর্ণ চাপ 
প্রস্তত হয়। 


উৎপত্তি । 


সাধারণ ধন্ম। 


ম্যাঙ্গানীজ। ৬৭ 


দ্রব-পরীক্ষা-_জিঙ্ক সল্ফেট্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) ফ্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড ও ফ্যামোনিয়া সংযোগে কোন পদার্থ" 
অশঃনথ হয় না, কিন্তু য্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ জিঙ্ক - 
সল্ফাইড্‌ (275) অধঃস্থ হয়। ইহা খনিজ-দ্রাবক মাত্রেই জবণীয়, কিন্ত 
কষ্টিক্‌ পটাশে দ্রব হয় ন|। 

(খ) কষ্টিক্‌ পঞ্জীগ, সোডা বা য্যামোনিয়া সংযোগে শেতবর্ণ জিঙ্ক 
হাইডেট (27(110)2) অধঃস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলে 
ইহা দ্রব হইয়! যায়। 

(গ) কার্ববনেট অৰ্‌ সোড| বা য্যামোনিয়ম্‌ কার্ববনেট্‌ সংযোগে 
থেতবর্ণ বেসিক্‌ কার্ববনেট্‌ অধংস্থ হয়। কার্বনেট অব. সোভার পরিমাণ 
অধিক হইলেও ইহা দ্রব হয় না; কিন্তু য্যামোনিক়ম্‌ কার্বনেটের পরিমাণ 
অপিক হইলে ইহা গলিয়! যাঁয়। 


০ 


ম্যাঙ্গানীজ (112170910656) 11) ) 
পারমাণবিক গুরুত্ব_-৫৫। 


এই ধাতু অক্লিজেনের সহিত বিভিন্ন পরিমাণে মিলিত 
হইয়া অক্লাইড.্ূপে অবস্থিতি করে। তন্মধ্যে পাইরো- 
লুসাইট্‌ (1১77018516০) 81102) সর্ঝ প্রধান। 
্যাঙ্গানীভ্‌ ধাতব অবস্থায় ব্যবহৃত হয় না) লৌহের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
সাধারণ ধর্ম। এক প্রকার খাদ প্রস্্ুতু হয় তাহাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। 
জল বা বায়ু সংস্পর্শে ইহা শীঘ্রই অক্সাইড. রূপে পরিণত 
হয়। এই ধাতু সকল দ্রাবকেই দ্রবণীয়। 
অগ্নিপরীক্ষা--১ম। ম্যাঙ্গানীজের যৌগিকের সহিত কার্বধনেট অৃ 
সোডা ও নাইট্রেই অব্‌ পটাশ্‌ মিশ্রিত করিয়া একথণ্ প্র্যাটনম্‌ পাতের 
উপর স্থাপন করতঃ উত্তাপ প্রয্নোগ করিলে উজ্জল হরিপ্র্ণম্যা্জানেট্‌ অৰ্‌ 
সোডা (38211003) প্রস্তত হয়। ইহা জলে সহজেই ভ্রব হইয়া হরিদর্ণ রাবণ 
প্রস্তত করে এবং এই ভ্রাবণ অনাবৃত পাত্রে রাখিয়! উত্তপ্ত করিলে ম্যাঙ্গানেট্‌ 


উৎপত্তি । 


৬৮ ফলিত-রসায়ন 


অব্সোড। পার্ম্যাঙ্গানেটে 0১60717227869) পরিণত হয় এবং দ্রাবণ বেগুণী 
_ ৰর্ণ ধারণ করে। 

২য়। মোহাগার বর্ত,লের সহিত ম্যাঙ্সানীজের যৌগিক মিশ্রিত করিয়া 
শিখার অক্সিজেন্-গ্রদায়ক অংশে উত্তপ্ত করিলে বর্তূলটা বেগুণীর আভাযুক্ত 
রক্কবর্ণ (41090756 ০০010:) ধারণ করে। ইহাকে পুনরায় শিখার অক্ি- 
জেন্-গ্রাহক অংশে উত্তপ্ত করিলে বর্ত,লটা বর্হীন হইনটার। 

দ্রব-পরীক্ষা--ম্যাঙ্গীনীজ সল্‌্ফেট্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

কে) য়্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ ও ফ্যামোনিয়া সংযোগে কোন পদার্থ 
অধঃস্থ হয় না) কিন্তু ইহাতে য্যামোনিয়ম সল্ফাইড্‌ যোগ করিলে বাদামি 
রঙের (10511-00109199) ম্যাঙ্গানীজ্‌ সল্ফাইড়্‌ (0179) অধংস্থ হয়। এই 
অধ:স্থ পদার্থ ফ্লািটিক্‌ ফ্যাসিড্‌ ব্যতীত অপর সকল ভ্ত্রাবকেই দ্রবণীয়। 

(খ) ক্রিক পটাশ্‌, সোঁড। বা য়্যামোনিয়া সংযোগে ঈষৎ শুত্রবর্ণ 
মাঙ্গানীজ্‌ হাঁইড্রেটু (717(110)2) অধঃস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ 
অধিক হইলেও ইহা গপিয়া যায় না। বাধু সংস্পর্শে অক্সিজেনের সহিত মিলিত 
হইয়া এই অধ:স্থ পদার্থ শীপ্রই বিবর্ণ হইয়া! যায়। 

(গ) কার্ববনেট অব্‌ সোডা সংযোগে শ্বেতবর্ণম্যাঙ্জানীজ্‌ কার্ববনেট 
(0171003) অধংস্থ হয়। 

যে সকল ম্যাঙ্গানীজ্‌ যৌগিকে ক্লোরিণ্‌ নাই তাহাদিগের সহিত লেড্‌ 
: ভাই-অক্সাইড্‌ ও নাইটি,ক্‌ য্যাসিড্‌ মিশ্রিত করিয়া ফুটাইলে উহারা পার্ম্যা- 
ঙ্যানেট নামক যৌগিকে পরিণত হূইয়া গোলাপী বর্ণ দ্রাবণ উৎপাদন করে। 

পোটাসিয়ম্‌ পার্ম্যাঙ্গানেট (10211703 ) ম্যাঙ্গানীজের একটা প্রধান 
যৌগিক। ইহার সহিত মল্ফিউরিক্‌ ফ্যাসিডূ মিশ্রিত করিলে অকিজেন্‌ বাপ 
উদ্ভূত হয়। এরূপ অনঙ্গারক বা অঙ্গারক পদার্থ অতি অল্পই আছ্ছে, যাহারা 
পোটাসিয়ম্‌ পার্ম্যাঙ্গানেটের সহিত মিলিত হইলে অধিক পরিমাণে অক্মিজেন্‌ 
গ্রহণ করিয়! ভিন্ন ধর্াক্রাত্ত'যৌগিকে পরিণত না হয়। হাইড্রোজেন্‌, অঙ্গার, 
ফ্রম জিষ্ক, লৌহ, সীস, পারদ প্রতৃতি অনঙ্গারক মূল পদার্থ, আর্সিনিয়দ্‌ 
. ফ্যাসিড্‌, সল্ফিউরস্‌ ফ্যাসিভ্‌, নাইট্‌স্‌ ফ্যাসিভ্‌, ফেরদ্‌ সল্ফেট্‌, মার্কিউরস্‌ 


নিকেল্‌। ৬৯ 


ক্লোরাইড গ্রস্থতি অনঙ্গারক যৌগিক পদার্থ এবং প্রায় সমুদয় অঙ্গারক পদার্থই 
পোটাদিয়ম্‌ পার্মযাঙ্গানেটের সহিত মিলিত হইলে অক্সিজেন্‌ গ্রহণ করে এবং 
স্বধীতব বা ধাতব অক্সাইড্‌, অথবা অধিকতর অক্সিজেন বা ক্লোরিণ্যুক্ত 
ভিন্ন-ধ্্ক্রান্ত যৌগ্নিকে পরিণত হয় ও দ্রাবণের বেগুণী বর্ণ নষ্ট হইয়া 
বর্ণহীন হইয়! যায়। এই পদার্থ একটা প্রধান দু্ন্বনিবারক; কণ্ডিজ্‌ ফুইড্‌ 
(0০90)/5 11010 টি নামক ইহার জলমিশ্রিত দ্রাবণ হূর্ণন্বযুক্ত ক্ষত ধৌত 
করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ম্যাঙ্গীনেট ও পার্ম্যাঙ্গানেটুগুলি ম্যাঙ্গা- 
নীজের দ্বি-ধাতব যৌগিক ; ম্যাঙ্গানীজ পরীক্ষার জন্য যে সকল পরিচায়কের 
উল্লেখ কর! গিয়াছে, তাহাদিগের সাহায্যে যথা-বর্ণিত গ্রতি-ক্রিয়া প্রদশন 
করে না। এই সকল পদার্থে ম্যাঙ্গানীজ্‌ ধাতু পরীক্ষা করিতে হইলে ভিন্ন 
প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়। 


ভরে 


নিকেল্‌ (10101, 1২) 
পারমাণবিক গুরুত্ব--৫৮৬। 


এই ধাতু গন্ধকের সহিত মিলিত হইয়! সল্ফাইড রূপে আঁকরে স্থিতি 
করে। ইহা আর্সেনিক ও য়্যাণ্টিমনির সহিত মিলিত হইয়া 
ভিন্ন ভিন্ন খনিজ-যৌগিক উৎপাদন করে। 
নিকেল্‌ অতিশয় কঠিন এবং দেখিতে প্রায় লৌহের স্তায়। বায়ু বা জল 
সংস্পর্শে ইহার কোন পরিবর্তন হয় না। এই ধাতু সকল 
দ্রাবকেই সহজে ভ্রবনীয্।, 

অগ্নি-পরীক্ষা-_সোহাগার বর্ত,লের সহিত নিকেলের যৌগিক মিশ্রিত 
করিয়া! শিখার অক্সিজেন্প্রদায়ক অংশে উত্তপ্ত করিলে বর্ত লটা উত্তপ্াবস্থায 
রক্তাত-হরিদ্রা বর্ণ দেখায়, কিন্তু শীতল হইলে উহা! পাটল বর্ণ ধারণ করে। 
এই রঙ্গিন্‌ বর্ত,লটা শিখার অক্সিজেন্-গ্রাহক অংশে উত্তপ্ত করিলে ধুসরবর্ণ 
ধারণ করে। 

দ্রেব-পরীক্ষা-_নিকেল্‌ সল্‌ফেট্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) য্ল্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইভ্‌ ও য়্যামোনিয়া সংযোগে কোন পদার্থ 


উৎপত্তি। 


সাধারণ ধর্ম । 


৭০ ফলিত-রসায়ন। 


অধ হয় না; কিন্ধ ইহাতে ফ্যামোনিয়ম সল্ফাইড্‌ যোগ করিলে কৃষবর্ণ 

নিকেল্‌ সল্ফাইড্‌ (19) অধ:স্থ হয়। ইহা! জল-মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্‌ 
য্যাসিডে প্রায় অদ্রবণীয়, কিন্তু নাইটি.ক্‌ ফ্যাসিড্‌ সংযৌগে সহজেই দ্রর 
হইয়। যায়। 

(খ) কষ্ঠিক্‌ পটাশ্‌, সোঁড়া বা ফ্যামোনিয়া সংযোগে ঈষৎ হরিদর্ণ 
নিকেল্‌ হাইড্রেট ! ব10]0)2) অধঃস্থ হয়। কষ্টিক পটাশ্‌ বা সৌডার 
পরিমীণ অধিক হইলে ইহা গলিয়া যায় না; কিন্ত ফ্যামোনিয়ার পরিমাণ 
অধিক হইলে ইহ৷ গলিয়। নীলবর্ধের দ্রাবণ প্রস্তত করে। 

(গ) সায়ানাইড্‌ অব্‌ পোটাসিয়ম্‌ সংযোগে পীতাভ-হরিঘর্ণ নিকেল্‌ 
সায়ানাইডভ্‌ (1(03)2) অধযস্থ হয়। পরিচায়কের পরিমাণ অধিক 
হইলে ইহা! গলিয়! গিয়া! পোটাসিয়ম্‌ ও নিকেলের ডবল্‌ সীয়ানাইডের 
(া৫0ব)ব1(0)2) ভ্রাবণ প্রস্তত করে। এই ভ্রাবণে জল-মিতিত 
হাঁইড্রোক্লোরিক্‌ বা সল্ফিউরিক্‌ ফল্যামিড, যোগ করিলে নিকেল্‌ সায়ানাইডং 
পুনরধঃন্থ হয়; এবং দ্রাবণস্থ সাঁয়ানাইডঅব্‌ পোঁটাসিয়ম্‌ বিসমাসিত হইয়া 
হাইড্রোসায়ানিক্ফ্যাসিড্‌ নির্গত হইতে থাকে। 

পোটামিয়ম্‌ ও নিকেলের ডবল্‌ সায়ানাইডের দ্রাবণে, সোডিয়ম্‌ হাইপো- 
ক্লোরাইটের ঘন দ্রাবণ যোগ করিয়া ফুটাইলে, কৃষ্ণবর্ণ নিকেলিক্‌ হাইডেট্‌ 
£120709)6) অধযস্থ হয়। 

(ঘ) সোডিয়ম্‌ কার্ববনেট্‌ বা য্যামোনিয়ম্‌ কার্ববনেট্‌ সংযোগে হরিদর্ণ 
বেসিক্‌ কার্ববনেট্‌ অধস্থ হয়। ফ্যামোনিয়ম্‌ কার্বনেটের পরিমাণ অধিক 
হইলে ইহা গলিয়। হরিদাভ-নীলবর্ণ্লাবণ প্রস্তত করে। 





কৌবল্ট (০০৮20 ০০) 
পারমাণবিক গুরুত্ব--৫৮৬। 
নিকেলের স্তায় কোস্ট, ধাতুও গন্ধকের সহিত মিলিত হইয়! সল্ফাইড্‌ 


রূপে আকরে অবস্থিতি করে; এবং আর্সেনিক্‌ প্রভৃতি কতক- 


টিসি গুলি ধাতুর সহিত মিলিতাবস্থায়ও ইহাকে প্রাপ্ত হওয়। যায়। 


কোবপ্ট. | ৭১ 


নিকেলের সহিত কোবণ্টের বিশেষ সাদৃশ্ত আছে; কিন্তু ইহা নিকেল্‌ 

সাধারণ বর্দ। অপেক্ষা ঈষদধিক লোহিত বর্ণ এবং জল ও বায়ু সংস্পশে 
৪ অতি শীঘ্রই অক্সাইড রূপে পরিণত হয়। কোবণ্ট, ধাতু 
দ্রাবক মাত্রেই দ্রবণীয়। 

অগ্নি-পরীক্ষ।-_ফোহাগার বর্তলের সহিত কোবপ্টের যৌগিক মিশ্রিত 
করিয়া: উত্তপ্ত করিলে বর্ত,লটা নীলবর্ণ ধারণ করে। কোবপ্টের পরিমাণ 
অধিক হইলে বর্তলটা গাঁ নীলবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। 

দ্রব-পরীক্ষা--কোবন্ট, নাইটে জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে গৃহীত 
হয়। 

কে) য্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড ও ফ্যামোনিয়া সংযোগে কোন পদার্থ 
অধংস্থ হয় না; কিন্ত ইহাতে য়্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ যোগ করিলে কৃষ্ণবর্ণ 
* সোঁবপ্ট, সল্ফাইড্‌ (০০9) অধ্য্থ হয়। এই অধ্যস্থ পদার্থ হাইড্রোক্লোরিক্‌ 
য্যাসিডে দ্রবণীয় নহে। 

(খ) কষ্টিক্‌ পটাশৃ, বা সোঁডা সংযোগে নীলবর্ণ পদার্থ অধংস্থ হয়; 
বায়ু সংস্পর্শে ইহা৷ অতি শীঘ্রই হরিদর্ণ হইয়া! যায়) উত্তাপ গ্রয়োগ করিলে, 
উপরোক্ত নীলবর্ণ পদার্থ রক্তবর্ণ কোবণ্ট, হাইড্রেটে (0০070)2) পরি- 
ণত হয়। 

গে) য়্যামোনিয়া সংযোগে পুর্বোক্ত নীলবর্ণ পদার্থ অধঃস্থ হয়, পরিচায়- 
কের পরিমাণ অধিক হইলে ইহ! দ্রব হইয়! যায়। 

(ঘ) পোটাসিয়ম্‌ সায়ানাইড়্‌ সংযোগে ঈষৎ পাটলবর্ণ কোবল্ট সাঁয়া- 
নাইড্‌ (0০(01)2) অধ:স্থ হয়; পরিচ্ণকের পরিমাণ অধিক হইলে পৌটা- 
সিয়ম এবং কোবণ্টের ভবল্‌ সায়ানাইডের (20াব, ব1(003)2) ভ্রাবণ 
প্রস্তত করে। এই ভ্রাবণে জল-মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্‌ ব৷ সল্ফিউরিক্ ্্যাপিড্‌ 
যোগ করিলে কোবণ্ট, সায়ানাইড্‌ পুনরধযস্থ হয়। 

যদি কোবণ্টের দ্রাবণে কোন দ্রাবক অযুক্তাবস্থায় বর্তমান থাঁকে, তাহ! 
হইলে পোটাসিয়ম্‌ সায়ানাইড্‌ সংযোগে ডবল্‌ সায়ানাইডের যে দ্রাবণ প্রস্তত 
হয়, তাহাকে ফুটাইয়া উহাতে জল-মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিভ্‌ যোগ 
করিলে কোবণ্ট, সায়ানাইড্‌ পুনরধঃস্থ হয় ন[। কিন্তনিকেলের দ্রাবণে কোন 


৭২ ফলিত-রসায়ন। 


_জ্বাবক অযুক্রাবস্থায় বর্তমান থাকিলেও এই প্রণালী অবলম্বনে নিকেল্‌ 
 সায়ানাইড্‌ অধঃস্থ হয় (নিকেলের সহিত প্রভেদ )। 

(ও) পোটাসিয়ম্‌ ও কোবণ্টের ডবল্‌ সায়ানাইডের দ্রাবণে সৌডিয়ঘ্‌ 
হাইপোক্রোরাইটের ঘন দ্রাবণ যোগ করিয়া ফুটাইলে নিকেলিক্‌ হাইড্রেটের 
ন্যায় কোন পদার্থ অধঃস্থ হয় না (নিকেলের সহিত প্রভেদ )। 

এই পরীক্ষা দ্বারা নিকেল্‌ ও কোবণ্টের যৌগিক একত্র মিশ্রিত থাকিলে, 
পরস্পরকে পৃথক্‌ করা যায়। 


তৃতীয় শ্রেণীর ধাতুগুলির যৌগিক একত্র মিশ্রিত থাকিলে 
তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিবার উপায়। 


পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে য়্যামোনিয়ম্‌ ক্লৌরাইড্‌ ও ম্্যামোনিয়া সংযোগে 
তৃতীয় শ্রেণীর কতকগুলি ধাতুর হাইড্রেটেড অক্সাইড্‌ অধঃস্থ হয় এবং অপর 
গুলির দেরূপ হয় না। এ কারণ এই শ্রেণীর ধাতুগুলির যৌগিক একত্রে 
মিশ্রিত থাকিলে শুদ্ধ উপরোক্ত ছুইটা পরিচায়ক সংযোগে লৌহ, ক্রোমিয়ম্‌ ও 
্যালুমিনিয়মূকে অপর চারিটা ধাতু হইতে সহজেই পৃথক করা যাইতে পারে। 
তদনন্তর উহাদিগকে পরম্পর পৃথক করিবার প্রণালী পশ্চাল্লিথিত তালিকাদয়ে 
প্রদর্শিত হইল। 


তৃতীয় শ্রেণী (ক)। 


লৌহ, ক্রোমিয়ম্‌ য্যালুমিনিয়ম্‌ ধাতুর যৌগিক একত্রে মিশ্রিত ,. 
থাকিলে তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিবার উপায়। 


74110 এবং [11401 যোগ করিলে-762010)6, 07200)6 
/12070)6 অধঃস্থ হয় । এই মিশ্র-অধ্যস্থ-পদীর্থ প্রথমতঃ জল-মিত্রিত হাইডো- 
ক্রোরিরু ফ্যাপিডে দ্রব করিয়া পরে উহাতে কষ্টিক্‌ সৌডার* দ্রাবণ অধিক 
পরিমাণে যোগ করতঃ ফুটাইয়! ছ(কিতে হইবে। অবশিষ্ট অধঃস্থ-পদার্থ (নং ১) 
ছাকিত দ্রাবণ (নং ১)। 
ভাবশিষ্ট অধঃস্থ-পদার্থ (নং ১) ইহাকে শুদ্ধ 
করতঃ ভ্রবকারক-ক্ষারমিশ্রণ ( 505107 


1110010) ও সোরার সহিত একত্রে মিশ্রিত 
করিয়া প্্য।টিনম্‌ পাতের উপর মমধিক 






ছাকিত-প্রাবণ নেং ১) ইহাতে জল-মিশ্রিত 
হ|ইড্রোক্রে।রিক্‌ যা।মিড্‌ অল্প পরিমাণে যোগ 
করিয়! পরে ঘ্যামেনিয়া কিঞ্চিদধিক পরি- 
মানে ঘোগ করিলে শ্বেতবর্ণ /১12040)6 


,উত্ত(প সংযোগে দ্রব করিতে হইবে; পরে 
জল মিশ্রিত করতঃ ফুটাইয়া ছাঁকিতে হইবে। 
অবশিষ্ট অধংসথ পদার্থ (নং ১ ক)_ছাঁকিত_ 

ভ্বাবণ (নং ১ক)। 




























অবশিষ্ট অধঃস্-পদার্থ | ছকিত (পীতবর্ণ) 


(নং১ক)--ইহা জল- | দ্রাবণ (নং ১ক)-_ 
মিশ্রিত হাইড্রোক্রো- | ইহাতে র্যাসিটিক 
রিক্‌য়াাসিডেদুব ক- | ফ্যাসিঙ্‌ ও য্যাসি- 


রিয়। [47000)6 
যোগ করিলে প্রসি- 
যান্‌ বর অধস্থ হয়। 


লৌহ । 


এক্ষণে লৌহ, ফেরস্ 
বা ফেরিক্‌ যৌগ্সিক 
রূপে বর্তমান আছে 
কি না জানিবার 
জন্য, আদি-মি শ্র 
পদার্থে হাইড্রো 
ক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌, 
মিশ্রিত করিয়া 
14 5৪06 ব)6, 
[3559002)6 বা 
7401১ যোগ 
করিলে উহা! প্রমাঃ 
গিত হইবে। 


টেট অৰ্‌লেড্‌ যোগ 
করিলে হুরিপ্। বর্ণ 
[)001094 অধযস্থ 
হয়। 


ক্রোমিয়ম্‌। 


(িউটিউিসিউিউিউ সি 


১৩ 





অধস্থ হয়। 


য্যালুমিনিয়মূ। 


* কষ্টিক সোডাতে কখন কখন ফ্যালুষিনিয়ম্‌ 


অল্সাইড্‌ মিশ্রিত থাকে, এজন্ত এই পরি- 
চায়ক ব্যবহার করিবার পূর্বে উহ! বিশুদ্ধ 
অর্থাৎ ম্যালুমিনিক্গমঅমিশ্রিত কি না পরীক্ষা 
করা উচিত। 


তৃতীয় শ্রেণী (খ)। 
জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানীজ, নিকেল্‌ ও কৌবষ্ট, ধাতুর যৌগিক একক্রে 
- মিশ্রিত থাকিলে তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিবার উপায়। 


14110, 11401 এবং (11+)১ যোগ করিলে-_-27, 8108, 
19, ০০3 অধঃস্থ হয়। এই সিশ্র-অধয্থ স্থ-পদার্থ পরিক্রত জলে উত্তম রূপে 
ধৌত করিয়া জল-মিশ্রিত হাইড্রৌক্লোরিক্‌ ফ়্যাপিডে দ্রব করতঃ পোটাসিয়ম্‌ 
ক্লোরেট্‌ অত্যন্প পরিমাণে যৌগ করিয়া ফুটাইতে হইবে ) পরে উহাতে কষ্টিক্‌ 
সোডা অধিক পরিম[ণে যোগ করতঃ ফুটা ইয়া ছাকিতে হইবে । 
অবশিষ্ট অধ্যস্থ-পদার্থ (নং ১)_-ছ্থাকিত দ্রাবণ (নং ১)। 
ছাকফিত দ্রাবণ (নং১) 
বি10109)5 থাকে । এই মিএ-পদার৫থ পরিস্রত জলে উত্তম পে ধৌত | ইহাতে কেবল জিঙ্ক, 

করিয়। জল-মিশ্রিত হাইছে ক্রিক য্যাপিডে দ্রব করতঃ য্যামোনিয়া | খাকে। এই দ্রবণ 
সাহায্যে সম-ক্ষারায় করিয়। অধিক পবিমাণে য়ামে|শিয়ম্‌ সিটে ূ সল্ফিউরেটেডহাই- 
টের দ্রাবণ যেগ করতঃ কিয়তক্ষণ বা।পিয়! সনুফিউরেটেছু হাইডো- ড্রোছেন্‌ যোগ করি- 
জেন্‌ বাষ্প ইহর মধ্যে প্রবেশ কবাইয়। ছকিয়| লইতে হইবে। 
অবশিষ্ট অধ্যস্থ-পদার্থ নেং ১ক)__ছ।কিত দ্রবণ (নং"১ক)। 





অবশিষ্ট অধযস্থ পদার্থ (নং১)_ ইহাতে ১0010), ০9010)2 এবং 





লে শেতবর্ণ ভিত 


স্পা ্াীশ্ীশাীাীশিশিশি | সল্ফ।ইড্ধস্থহয়। 
অবশিষ্ট অধযস্থ পদার্থ নং ১ক)-_ইহা। পোটা | ছাতিতদ্রাবণ (নং 
সিয়মূ ক্লোরেটু সাহায্যে হাইছ্োকে।রিক্‌ ১ক) ইহ।তে ম্যঙ্গী- জিঙ্ক | 


য্যাসিডে দ্রব করিয়। নিরেট ক।ববনেটু অব্‌ ২. 
সোড। সংযোগে সম ক্ষারাম্ন করিতে হইবে; নীজ্‌ ্যাসিটেট্‌ থা- 
পরে সায়ানাইড অব পোট।দিয়মের রাবণ [কে। এই ্রাবণে 
ঈষদধিক পরিমীণে যৌগ করিলে শ্বেতবর্ণ ] য়্যামোনিয়ম্‌ ক্রোরা- 
পদার্থ অধনুস্থ হইয়। পুনরায় দ্রব হইয়! য।ইবে; | ইড্ য়্যামোনিয়া, ও 
এক্ষণে এই দ্রাবণ ফুট।ইয়। পরে শীতল করতঃ | মল্‌্ফিউরেটেড্‌ হাই- 
উহাতে সে।ডিয়ম্‌ হাইপোক্লোর।ইটের ঘন : ড্রোজেন্‌ যেগ করি- 
ভ্রাবণ সমভাগে যোগ করিয়া মৃদু উত্তপ। লে বাদামি বর্ণের 
প্রয়োগ করিলে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ অধ:স্থ হইবে। ্গানীজ 
যাবৎ এই কুঞ্ঝ বর্ণ পদার্থ সর্বতোভাবে অধযস্থ রঃ সান নহাডি 
ন| হয়, তাবৎ উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া শর | ইড অধঃস্থ হয়। 
ছাকিয়া লইতে হইবে। অবশিষ্ট অধঃস্থপদার্থ | ম্যাঙ্গানীজ্‌ । 
(বা হকি হাব? 8১৭ 


অবশিষ্ট অধযস্থ-পদার্থ নেং১খ) | ছাকিত ভ্রাবণ_ (নং ১খ)- ইহাই 
ইহাতে কেবল নিকেল্‌ হাই- | ডবল্‌ সায়ানাইড্‌ অব. কোবণ্ট, এবং 
ড্রেট থাকে; ইহাকে সোহা- | পোটাসিয়মের দ্রাবণ। ইহার কিয়- 
গ।র স্বচ্ছ বর্ভুলের সহিত | দ্ংশ শু করতঃ পরে সোহাগার স্বচ্ছ 
মিশ্রিত করিয়। শিখার অন্সি- | বর্তলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাক- 
জেন্‌ গ্রাহক অংশে উত্বপ্ত| নল সাহায্যে উত্তপ্ত করিলে বর্তলটা 
করিলে বর্তলটা ঈষৎ রক্তবর্ণ | নীলবর্ণ ধারণ করে। 

ধারণ করে। 


নিকেল্‌। কোবল্ট,। 








চতুর্থ শ্রেণী ( 4117 01001).) 


এই শ্রেণীর অপর একটা নাম বেরিয়ম্‌শ্রেণী | বেরিয়ম্‌ (13217111170 রর 
ছন্শিয়ম্‌ (১/:০0101) ) এবং ক্যাল্সিয়ম্‌ (০9101010) ধাতু এই শ্রেণীর 
অন্তরত। য্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড, ফ্যামোনিয়! ও কার্ববনেট অব্‌ সোডা 
বা কার্ববনেট অবৃ য়্যামোনিয়! এই শ্রেণীর. সাধারণ পরিচায়ক | ইহাদের 
সংযোগে উপরোক্ত ধাতুগুণির কার্ববনেট অধঃস্থ হয়। 

বেরিয়ম্‌, ই্রন্শিয়ম্‌ এবং ক্যাল্ধিয়ম্‌ ধাতব অবস্থায় গ্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
সচরাচর ইহাদের যৌগিকগুলি একত্র সমাবেশিত থাকিতে 
দেখা যায়। ভৌতিক এপং রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে এই 
তিনটা ধাতুর মধ্যে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হয়। 
ইহাবা সকলেই জলের সহিত একত্রিত হইলে, সাঁধারণ-তাপক্রমে জল বিস- 


গর্থ শ্রেণীর ধাতুগুলির 
সাধারণ ধশ্ম। 


মাত হইয়া হাইড্রেজেন্‌ বাপ উদ্ভুত হয় এবং বায়ু সংস্পশে অক্মিজেনের 


সহিত অতি সত্বর মিলিত হইয়া সকলগুলি হইতেই ধাতব অক্যাইড্‌ প্রস্বত 
হইয়! থাকে । 


স্পেশাল ছি 


বেরিয়ম্‌ (0301781) 139) 
পারমাণবিক গুরুত্ব--১৩৬৮। 
এই ধাতু সল্ফিউরিক্‌ ্যাপিড্‌ এবং কার্ধনিক্‌ য্যাসিডের সহিত মিলিতা- 
বস্থায় হেভি স্পর্‌ (1৩25 5981, 13504) এবং উই- 
দারাইট্‌ (৬110)০00, [35003) নামক খনিজ পদার্থরূপে 
আকরে অবস্থিতি করে। 
অগ্নিপরীক্ষ।-১ম। বেরিয়মের যৌগিক দীপশিখায় উত্তপ্ত করিলে 
শিখ! হরিদ্র্ণ ধারণ করে। 
২য়। বেরিয়ম্‌ সল্ফেট একথণ্ড অঙ্গারের উপর রাখিরা বাকনল 
সাহায্যে দীপশিখার অকিজেন্-গ্রহক অংশে উত্তপ্ত করিলে উহা বেরিয়ম্‌ 
সল্ফাইডে (35) পরিণত হয়। এই অবশিষ্ট পদার্থে যে কোন দ্রাবক যোগ 
করিলে ছূ্ন্ধযুক্তু সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন বাষ্প-নির্গত হয়। 


উৎপত্তি। 


৭৬ ফলিত-রসায়ন । 


ত্রব-পরীক্ষ!।__বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড জলে দ্রব করিয়া! *পরীক্ষার্থে 

গৃহীত হয়। 

(ক) য়্যামোনিয়ম্‌ ক্লোৌরাইড্‌, য়্যামোনিয়! ও কার্ববনেট অবৃ সোডা 
পর্যায়ক্রমে যৌগ করিলে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম্‌ কার্ববনেট (38003) অধযস্থ 
হয়। ইহা দ্রাবক মাত্রেই দ্রবণীয়। 

(খ) কণ্টিক পটাশ্‌ বা সোডা সংযোগে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম্‌ হাইড্রেট 
(8০(50)2) অধ:স্থ হয়। ইহা জলে কিয়ৎ পরিমাণে দ্রবণীয় বলিয়া 
গরীক্ষাধীন দ্রাবণটা ঘন হওয়া! আবশ্তক। 

বেরিয়িম্‌ হাইড্রেটু জলে দ্রব হইয়! ব্যারাইটার জল (88156. ৮৪০7) 
্রস্তত হয়। 

(গ) য্যামোনিয়া সংযোগে কোন পদার্থ অধ:স্থ হয় নাঁ। 

(ঘ) সল্ফিউরিক্‌ য্যাসিড্‌ বা জলে দ্রবণীয় কোন সল্ফেটু মংযোঁ। 
শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম্‌ সল্ফেটু (3০50-) অধঃস্থ হয়। ইহা কোন ভ্রাবক বা 
ক্ষার পদার্থে দ্রবণীয় নহে। বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইডের অতি ক্গীণ দ্রাৰণেও উপশ- 
রোক্ত পরিচায়ক যোগ করিবামাত্রেই শ্বেতবর্ণ বেরিয়দ্‌ সল্ফেট্‌ অধযস্থ হয় 
( ই্ন্শিয়মের সহিত প্রভেদ )। 

এই পরীক্ষা বেরিয়ম্থ এবং সল্ফিউরিক্‌ য্যাসিভ্‌ এই উভয়বিধ পদার্থেরই 
গ্রধান নির্দেশক। 

(ও) ক্যাল্সিয়ম্‌ সল্ফেট্‌ সংযোগ মাত্রেই শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম্‌ সল্‌্ফেট্‌ 
অধঃস্থ হয় (ই্ন্শিয়ম্‌ ও ক্যাল্সিয়মের সহিত গ্রভেদ )। 

(চ) ফল্যামোনিয়ম্‌ অক্জালেট্” ( (3114)50594) সংযোগে শ্বেতবর্ণ 
বেরিয়ম্‌ অক্জালেট্‌ (30204) অধংস্থ হয়। ইহা হাইডোক্লোরিক্‌ ও নাই- 
টিক ফ্্যাসিডে দ্রবণীয়। 

(ছ) ক্রোমেটু অব্‌ পটাশ্‌ সংযোগে গীতবর্ণ বেরিয়ম্‌ ক্রোমেটু 
(30:04) অধঃস্থ হয়। ইহা হাইডোক্লোরিক্‌ ও নাইটি.ক্‌ ফ্যাসিডে দ্রবণীয়, 
কিন্ত য্যাপিটিক্‌ য্যাপিডে দ্রবণীয় নহে। 


গিলে রোডেজের 


গ্রন্শিয়ম্‌ (9001 00) 9) 


পারমাণবিক গুরুত্ব-৮৭-২০ । 


এই ধাতু বেরিয়মের স্তাঁয় সল্ফিউরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ এবং কার্কনিক্‌ ফল্যাপি- 

ডের সহিত মিলিত হইয়া সিলিষ্টাইন্‌ (00105010, 

57904) এবং ই্রন্শিয়ানাইট্‌ (5৮০76870166) 9003) 
নামক থনিজ-যৌগিক রূপে আকরে অবস্থিতি করে। 

অগ্নি-পরীক্ষা ।__-১ম। ছ্ঁন্শিয়মের যৌগিক দীপশিখায় উত্তপ্ত করিলে 
শিখা অত্যুজ্জল লোহিতবর্ণ ধাঁরণ:করে। 

২য়। স্ন্শিয়ম্‌ সল্‌্ফেট্‌ একখণ্ড অঙ্গারের উপর রাখিয়া বাঁকনল 
সাহায্যে দীপশিখার অক্সিজেন্-গ্রাহক অংশে উত্তপ্ত করিলে উহা ্রন্শিয়ম্‌ 

সএসল্ফীইডে (575) পরিণত হয়। এই অবশিষ্ট পদার্থে যে কোন দ্রাবক 
যোগ করিলে দুর্গন্ধযুক্ত সল্‌্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন্‌ বাষ্প নির্গত হয়। 
দ্রব-পরীক্ষা-স্্ন্শিয়ম্‌ ক্লোরাইড জলে দ্রব করিয়া পরাক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

(ক) য়্য।মোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড, ফ্যামোনিয়। ও কার্ববনেট অবৃ সোডা 
পর্ধ্যায়ক্রমে যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ ট্রন্শিয়ম্‌ কার্ববনেট (55003) অধস্থ 
হয়। ইহা দ্রাবক মাত্রেই দ্রবণীয়। 

(খ) সল্ফিউরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ বা জলে দ্রবণীয় কোন সল্ফেট্‌ সংযোগে 
শ্বেতবর্ণ ট্ন্শিয়ম্‌ সল্ফেট্‌ (57504) অধঃস্থ হয়। পরীক্ষাধীন ভ্রাবণ ক্ষীণ 
হইলে পরিচাঁয়ক যোগ করিবামাত্র কোন্ব পদার্থ অধ:স্থ হয় না, কিন্তু কিয় 
ক্ষণ রাখিয়া! দিলে শ্বেতবর্ণ ষ্রন্শিয়ম্‌ সল্ফেটু অধঃস্থ হয় (বেরিয়মের সহিত 
প্রভেদ )। 

(গ) ফ্যামোনিয়ম্‌ অক্জালেট্‌ সংযোগে শ্বেতবর্ণ ্রন্শিয়ম্‌ অক্জাঁ- 
লেট্‌ (5:0504) অধযস্থ হয়। ইহা হাইড্রোক্লোরিক্‌ ও নাইটি,ক্‌ য্যাসিডে 
দ্রবণীয়। 

(ঘ) ক্যাল্সিয়ম্‌ সল্‌্ফেট সংযোগে বিলম্বে শ্বেতবর্ণ ট্রন্শিয়ম্‌ জল্- 
ফেটু অধংস্থ হয় (বেরিয়মের সহিত প্রভেদ )। 


উৎপত্তি। 


৭৮ ফলিত-রসায়ন ৷ 


(উ) ক্রোমেট্‌ অব্‌ পটাশ্‌ স'ঘোগে পীতবর্ণ ট্রন্শিয়ম্‌ ক্রোমেটু 
-(9:07094) অধ:স্থ হয়। ইহ য়্যাসিটিক্‌ য়্যাপিডে দ্রবণীয় ( বেরিয়মের 
' সহিত প্রভেদ )। 

পরীক্ষাধীন দ্রাবণ ঘন না হইলে ্রন্শিয়ম্‌ ক্রোমেট অধস্থ হয় না। 





ক্যাল্সিয়ম্‌ (0910101)) 08.) 
পারমাণবিক গুরুত্ব --৩৯.৯। 


এই ধাতু কার্বনিক্‌ য্যাসিড্‌, মল্ফিউরিক্‌ ফ্যাসিড্‌_ও ফন্ফরিক্‌ স্যাসিডের 
সহিত মিলিত হইয়া! যথাক্রমে কার্ববনেট্‌ (চা-খড়ি, ক্যাক্ক স্পীর--081৩ 9০7, 
লাইম্‌ স্রোন্--11770 9010৫ প্রভৃতি এক একটা ক্যাল্‌- 
পিয়ম্‌ কা্বনেটের রূপান্তর মাত্র), সল্ফেট্‌ ( জিপ্স 
€5)19501), য়াালাবাষ্টার-_4১1১296০0 সিলিনাইট্‌ -9০1০716০ প্রভৃতি এক 
একটা ক্যাল্সিয়ম্‌ সল্ফেটের রূপান্তর মাত্র ), এবং ফস্ফেট্‌ (বোন্‌আর্থ২₹_ 
[3০০ 7৫) ) রূপে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়] যাঁয়। 

অগ্নি-পরীক্ষ1_-১ম। ক্যাল্সিয়মের যৌগ্রিক দীপ-শিখার আত্যন্তরিক 

ংশে উত্তপ্ত করিলে শিখার বাহাংশ কমলালেবুর বর্ণ ধারণ করে। 

২স্স। ক্যাল্সিয়ম্‌ কীর্ববনেট্‌ (চা-খড়ি) অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিলে চুণ 
(0910. 17179 ) প্রস্তত হয়।' ইহ! জলের সহিত সশব্দে মিশ্রিত হইয়া কলি- 
চুণ (9100:50 110) প্রস্তত করে এবং মমধিক উত্তাপ উদ্ভূত হয়। 

দ্রব-পরীক্ষা__ক্য।ল্সিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ জলে দ্রব করিয়৷ পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

(ক) ফ্ল্যামোনিয়ম্‌ ক্লৌরাইড্‌, ফ্য।মোনিয়া এবং কার্ববনেট অৰৃ 
সোডা! পর্যায়ক্রমে যোগ করিলে,শ্বেতবর্ণ ক্যাল্সিয়ম্‌ কীর্ববনেট্‌ (০৪0০093) 
অধংস্থ হয়। ইহারই অপর একটা নাম কার্বনেট অব. লাইম্‌। ইহা! ভ্রাবক 
মাত্রেই দ্রবণীয়। 

(খ) কণ্টিক্‌ পটাঁশ্‌, সৌভ। বা য্যামোনিয়া সংযোগে কোন পদার্থ 
অধঃম্থ হয় না। 


উৎপত্তি। 


ক্যাল্সিয়ম্‌। ৭৯ 


(গ) সল্ফিউরিক্‌ ্যাসিড্‌ বা জলে দ্রবণীয় কোন সল্ফেট্‌ সংযোগে 
শ্বেতবর্ণ ক্যাল্সিয়ম্‌ সল্ফেট্‌ (09304) অধ্যস্থ হয়। ইহা জলে দ্রবণীয় 
বলিয়। পরীক্ষাধীন দ্রাবণ বিশেষ রূপ ঘন ন1 হইলে এই প্রতিকক্রিয়! প্রদর্শন 
করে না। ইহা দ্রাবক মাত্রেই দ্রবণীয়। 

(ঘে) ক্যাল্সিয়ম্‌ সল্ফেট্‌ সংযোগে কোন পদার্থ অধঃস্থ হয় না (বেরি. 
য়ম্‌ ও ্রন্শিয়মের সহিত প্রভেদ )। 

(উ) ফস্ফেট অব সোডা (117372704) সংযোগে শ্বেতবর্ণ ক্যাল্‌- 
সিয়ম ফস্ফেট (0৭31১503) অধযস্থ হয়) ইহা দ্রাথক মাত্রেই দ্রবণীয়। 

(চ) ফ্যামোনিয়ম অক্জালেট্‌ সংযোগে শ্বেতবর্ণ ক্যাল্সিয়ম্‌ অকৃ- 
জালে (00504) অধযস্থ হয়। ইহা অক্জালিক্‌ ফ্যাধিড্‌ এবং য্যাঁসিটিক্‌ 

য্যাপিড্‌ ব্যতীত অপর সকল দ্রাবকেই দ্রবণীর। 
: “পরীক্ষা্দীন দ্রাবণ সমধিক ক্ষীণ হইলেও ক্যাল্সিয়ম্‌ অক্জালেট সহজেই 
অধযস্থ হয়। 

ক্যাল্সিয়ম্‌ অক্জাঁলেট পোড়াইলে প্রথমতঃ ক্যাল্সিয়ম্‌ কার্বনেট এবং 
অধিকতর উত্তাপ মংযোগে চুণে পরিণত হয়। 


আসি 


চতুর্থ শ্রেণীর ধাতৃগুলির যৌগিক একত্রে মিশ্রিত থাকিলে 
তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিবার উপায়। 


401, বাব40 এবং (ব114)2003 যোগ করিলে 32003,57008, 
02003 অধংস্থ হয়। এই মিশ্র-অধযস্থ-পদার্থ অত্যুষ্জ য্যাসিটিক্‌ ধন্যাসিডে 
দ্রব করিয়া জল মিশ্রিত করতঃ ইহাতে ক্রোমেট্‌ অব্‌ পটাশ্‌ যোগ করিতে 
হইবে) পরে ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়! ছাকিয়া লইতে হইবে। অবশিষ্ট অধঃস্থ 
পদার্থ (নং ১)-_ছাকিতংদ্রাবণ (নং ১)। 


ররারারারাররারারাররাররারররাহােরারারারাররারারারারারাররাররাররাররাাররারারররারাররারারাররাররারিরারাহরারহাহা 


অবশিষ্ট অধস্থ পদার্থ (নং১)[  ছকিতদ্রাবণ (নং ১)-ইহাতে ফ়্যামোনিয়ম্‌ সল্ফেট্‌ 





ইহা পীতবর্ণ বেরিয়ম্‌ ক্রোমেট। | যোগ করিয়! কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাবে রাখিলে অতি সুষ্ শন ১ 
ইহাকে জল-মিশ্রিত হাইড্রো- | বর্ণ চূর্ণ অধযস্থ হয়। অবশিষ্ট অধস্থ-পদার্থ (নং ১ক )-- 
ক্নে।রিক্‌ ফ্যাসিডে দ্রব করিয়। | ছকিত-ড্রাবণ (নং ১ ক)। 


সন্ফিউরিক্‌ ক্যাসি যোগ [অবশিষ্ট অধ্থ-পদার্ঘনেং১ক)_ ছাকিত ভ্রাবণ (নং ১ক)-- 
করিলে শ্বেতবরণ বেরিয়ম্‌ সন | ইহা হাইয্রোকোরিক্‌ স্ক্াসি- | ইহাতে স্ল্যামোনিয়ম্‌ অক্‌- 
ফেটু অধযস্থ হয়। ডের সহিত মিশ্রিত করতঃ | জালেট যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ 
বেরিয়ম। প্ল্যাটিনম্‌ তারের অগ্রতাগে | অক্জালেটু অব্‌ লাইম্‌ অধস্থ 
সংলগ্র করিয়া! দীপ শিখার | হয়। 
মধো ধারণ করিলে শিখ। ক্যাল্সিয়ম্‌। 
উজ্জ্বল লোহিত বর্ণে রগ্লিত 
হয়। 


ছুন্শিয়ম্‌। 





হেরি 


পঞ্চম শেণী (5100) 01০91) 


এই শ্রেণীর অপর একটা নাম পোটাসিয়ম্‌্শ্রেণী। পোটাসিয়ম, 
টনাডিয়ম্‌, ধ্যমোনিয়ম্‌ ও ম্য।গৃনেসিয়ম এই চারিটা ধাতু এই শ্রেণীর 
অন্তভূতি। ইহাদিগের কোন একটী সাধারণ পরিচায়ক" নাই অর্থাৎ কোন 
পরিচায়কের সাহায্যে এই সকল ধাতুর দ্রাবণ হইতে একইরূপ পদার্থ অধঃস্থ 
হয়না । 





পোটাসিয়ম্‌ (1১068551801) 1) 
লিন নাম-ক্যালিয়ম্‌ (1:711017 ) 
পারমাণবিক গুরুত্ব --৩৯.০৪। 
এই ধাতু নাইটুক্‌ ফ্যাসিডের সহিত মিলিত হইয়া সোরা! (921110176) 
রূপে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়) সোঁরা মৃত্তিকার 
উপরিভাগে অথবা মৃত্তিকার মহিত মিশ্রিত হইয়া! অব- 
স্থিতি করে। এতদ্যতীত বৃক্ষাদির তন্ম মধ্যেও এইধাতু কার্ধনিক্‌ ফ্যাসিডেস 
সহিত মিপিত হইয়া পোটাসিয়ম্‌ কা্বনেট্‌ রূপে অবস্থিতি করে। | 
পোটাসিয়ম্‌ ধাতু অতিশয় কোমল ; ছুরি বা নখর দ্বারা ইহাকে অনা- 
যাসে কাটিতে পারা যায়। কাটিলে পর অভ্যন্তর ভাগ রৌপ্যের স্তায় শুভ্র ও 
উজ্জল দেখায়? কিন্তু বাযু-সংস্পর্শে অতি শীঘ্রই অক্মাইড্‌ 
রূপে পরিণত হইয়! ঈষৎ নীলবর্ণ ধারণ করে। ইহা জলের 
সহিত একত্রিত হইলে তৎক্ষণাৎ জলকে বিসমাসিত করিয়া হাইড্রোজেন্‌ বাম্প 
উৎপাদন করে এবং জলস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া কষ্ঠিক্‌ পটাশ্‌ 
প্রস্তুত করে। এই রাসায়নিক সম্মিলন কালে এত অধিক উত্তাপ উদ্ভূত হয় 
যে মুক্ত হাইড্রেজেন্-বাশশ সশবে জলিয়া উঠে। বায়ু এবং জল সংস্পর্শে পোটা- 
মিয়ম্‌ ও সোড়িয়ম্‌ ধাতুর এইরূপ পরিবর্তন হয় বলিয়াই ইহার্দিগকে ন্যাপ্‌- 
থার* (2108) মধ্যে নিমজ্জিত করিয়! রাখা হয়। 


পাশাপাশি পিস পািপিপপীস্প পপি পাশপাশি 
সপ্পিশািপসপ্সীশি পাপ পপ 


* ন্যাগ্থ! (মেটে তৈল) কেরোসিন্‌ জাভীয় এক প্রক(র তরল পদার্থ । ইহ অঙ্গ।র ও 
হাইড্রোজেন্‌ বাপ্পের মিলনে উৎপন্ন, ইহার মধ্যে অক্সিজেন ন।ই,। 
| চি. ১১ 


উতৎপত্ত। 


ধরণ ধর্ম। 








৮২ ফলিত-রসায়ন। 


অগ্নি-পরীক্ষ_১ম। পোটাদিয়মের যৌগিক প্ল্যাটিনম্‌ তার সংযোগে 
-স্মীপশিখায় উত্তপ্ত করিলে, শিখার বর্ণ ভাঁয়লেট (বেগুণী) হয়; কিন্তু ফন্টে 
"প্রভৃতি ছুই একটা যৌগিকের সহিত হাইড্রোক্লোরিক্‌ য়যাসিড্‌ মিশ্রিত না 
করিলে উত্তাপ সংযোগে শিখায় ধরূপ বর্ণ উৎপন্ন হয় না। 

সোডিয়মের যৌগিক দীপ-শিখায় উত্তপ্ত করিলে শিখা উজ্জল হরিদ্রা্ণ 
ধারণ করে। যদি সৌডিয়ম্যৌগিকের সহিত পোটাসিয়ম্যযৌগিক মিশ্রিত 
থাকে এবং এ মিশ্রপদার্থটা দীপ-শিখায় উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে সোডি- 
য়ম্-উদ্ভুত উজ্জল হরিদ্রাবর্ণই দৃষ্টিগোচর হয়, পোটাসিয়মের ভাঁয়লেট বর্ণ 
দেখিতে পাঁওয়! যাঁয় না । এন্ধপ স্থলে একখণ্ড নীলবর্ণ কাঁচের মধ্য দিয়া দীপ- 
শিখ। লক্ষ্য করিলে হরিদ্রীবর্ণ অদৃশ্য হয় এবং ভায়লেট্‌ বর্ণ স্পষ্টর্ূপে দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। 

২য়।__ক্রোরেট, নাইট্রেটু গ্রস্ৃতি পোটাসিয়মের কতিপয় যৌগিক . 
উত্তপ্ত করিলে বিমমাসিত হইয়া যায় এবং অক্সিজেন বাষ্প উদ্ভূত হয়। 
ক্লোরেট্‌ সমধিক উত্তাপ সংযোগে ক্লৌরাইড্‌ব-এবং নাইটেটে নাইট্াুইট্‌ রূপে 
পরিণত হয়। 

একটা শুক্ক টেষ্ট টিউবের মধ্যে পোটািয়ম্‌ ক্লোরেট্‌ রাখিয়া উত্তাপ গ্রয়োগ 
করিলে উহা! হইতে অক্মিজেন্-বাষ্প নির্গত হয়। একটা জলন্ত দীপশলাকা! 
নির্বাপিত করিয়া! অগ্নিমুখ থাকিতে থাকিতে টেষ্ট টিউবের মধ্যে প্রবেশ 
করাইলে উহা মুক্ত অক্সিজেন্-বাম্প সংস্পর্শে পুনরায় জলিয়! উঠে । 

পোঁটাঙিয়ম্‌ ক্লোরেটের সহিত ম্যাঙ্গীনীজ্‌ ডাই-অক্সাইড্‌ অল্প পরিমাণে 
মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে অক্িজেন্‌ বাষ্প অতি সহজেই নির্গত হয়। 
এই প্রণালী অবলম্বনে অক্মিজেন্‌ বাষ্প আবশ্তকমতে প্রস্তত হইয়া থাকে" 
এই প্রক্রিয়াতে ম্যাঙ্গানীজ্‌ ডাই-অক্সাইডের কোনবপ .পরিবর্তন*ঘটিতে দেখা 
যাঁয় না। 

দ্রবপরীক্ষা-_পোটাসিয়ম্‌ ক্লৌরাইড্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

(ক) গ্ল্যাটিনিক্‌ ক্লৌরাইড্‌ (7৮014) সংযোগে হরিদ্রাবর্ণ দানা-বিশিষ্ট 
'ডবল্‌ ক্লৌরাইড্‌ অব পোটাসিয়ম্‌ ও গ্ল্যাটিনম্‌ (210,504) অধস্থ 


সোডিয়ম্‌। ৮৩ 


হয়। পরীক্ষাথীন জাবণ সমধিক ঘন না৷ হইলে উক্ত পদার্থ অধঃস্থ হয় না। 
অত্যধিক পরিমাণে আলোড়িত করিলে অথবা স্বরা-সাঁর সংযে।গে এই পদাঁথ 
শ্রই অবযস্থ হয়। ইহা! হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিডে দ্রবণীয় নহে। 

এই অধযস্থপদার্থ এক খণ্ড প্ল্যাটিনম্‌ পাঁতের উপর রাখিয়া পোঁড়াইণে 
পোটামিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ ও ধাতব গ্লাটিনম্‌ এতদুভয় পদার্থ দগ্ধাবশিষ্ট থাঁকে 
(র্যামোনিয়মের সহিত প্রভেদ)। 

(খ) টার্টারিক্‌ য্যাসিড় (0411606) সংযোগে শ্বেতবর্ণ দানা-বিশিষ্ 
হাইড্রেজেন্‌ পোটাসিয়ম্‌ টাটে,টু (041২71500) অধঃস্থ হয়। পরীক্ষাীন 
দ্রাবণ সমধিক ঘন না হইলে এই পদার্থ অধংস্থ হয় না। অত্যধিক পরিমাণে 
আলোড়িত করিলে অথব! স্রা-সাঁর সংযোগে এই পদার্থ শীঘ্বই অধ:স্থ হয়। 
ইহ! টার্টারিক্‌ ফ্্যাঁসিড্‌ ব্যতীত সকল দ্রাবকেই দ্রবণীয়। 

, এই অধঃস্থ পদার্থ একখণ্ড গ্র্যাটিনম্‌ পাতের উপব রাখিয়! পোড়াইলে 
পোটাসিয়ম্‌ কার্ধনেট ও অঙ্গার এতছুভয় পদার্থ দগ্ধাবশিষ্ট থকে, এজন্য ইহা'র 
প্রতিক্রিয়া ক্ষার এবং যে কোন দ্রাবক সংযোগে ইহার স্কুটন হয় (র্যামো- 
নিয়মের সহিত গ্রভেদ)। 

গে) হাইড্র্ুয়ো-সিলিসিক্‌ ্যাসিড্‌ 111, 954) সংযোগে শ্বেত 
বর্ণ পোটাসিয়ম্‌ সিলিকো-ফৌরাইড়্‌ (17, 5114) অধযস্থ হয়। ইহা জলে 
প্রায় অদ্রবণীয়। 


(সাপ পেস্তা 


সোডিয়ম্‌ (91007, বিএ) 
লাটিন্‌ ন।ম--নেটি,য়ম্‌ ( খি20710111)) 


পারমাণবিক গুরুত্ব--২২'৯৯। 


এই ধাতু মচরাচর সৈম্ধব লবণ (1২০০: 541), সাজিমাটী, চিলি 
উৎপত্তি। দেশীয় সোরা (01711 521১৮ ), সোহাগ! প্রভৃতি 
থনিজ-পদার্থ মধ্যে মিলিতাবস্থায় অবস্থিতি করে। সমান 

জাত খাদ্য লবণও সৌডিয়মের একটা প্রধান যৌগিক । 
সোডিয়ম্‌ দেখিতে গোটাসিয়মের মত, কিন্ধু অপেক্ষাকৃত কঠিন। পো! 


৮৪ ফলিত-রসায়ন । 


_. পিয়মের গ্যায় ইহা বাযু-সংস্পর্শে তত শীত্ত অক্াইড্রূপে পরিণত হয় না। ইহা 
২০ মর উরে সহিত একত্বিত হইলে উহাকে মৃদ্ভাবে বিসমাঁপিত 
করিয়া হাইড্রোজেন্‌ বাষ্প উৎপাদন করে। সোভিয়ম্‌ 
গারদ একত্রিত করিয়! অল্প উত্তাপ প্রয়োগ করিলে মশবে জলিয়া উঠে, এবং 
সোডিয়ম্‌ য্যামাল্গ্যাম্‌ (১০0181 4১0121620)) নামক পারদ-মিশ্রন 
গ্রস্তত হয়। ৃ 
অগ্নি-পরীক্ষা__সোডিয্যের যৌগিক দীপ-শিখায় উত্তপ্ত করিলে শি 
উজ্জল হরিদ্রীবর্ণ ধারণ করে। 
এই ধাতুর দ্রব-পরীক্ষা নাই। পসোঁডিযম-মেট্যা।প্িমোনিয়েট ধাতীত 
এই ধাতুর অপর যৌগিকগুলি জলে অতি সহজেই জ্রবণীয় বলিয়া কোন পরি- 
চায়ক মাহায্যে ইহা হইতে কোন পদার্থ অধংস্থ হয় না। একারণ পূর্বোক্ত 
অগ্নিপরীক্ষা দ্বারাই এই ধাতুর সত্তা নিরূপিত হইয়া থাকে । 





য্যামোনিয়ম্‌ (48101101181) 14) 
পারমাণবিক গুরুত্ব--১৮.০১। 


এ পর্যন্ত য্যামোনিয়ম্‌ ধাতবাকারে প্রাপ্ত হওয়। যায় নাই। ঠিন্ন ভিগ্ন 
দ্রাবকের সহিত মিলিত হইয়। ইহার যে সকল যৌগিক প্রস্তুত হয়, তাহার! 
পোটামিয়ম্‌ ও মোডিয়মের যৌগিক সমূহের সহিত অনেকাংশে সম-ধর্থাক্রান্ত। 
পোটাপিয়ম্‌ ও মোডিয়মের যৌগিকে উক্ত ধাতুদ্বয়ের পরমাণুর পরিবর্তে যযামো- 
গিয়মের পরমাণু সমভাগে সংযুক্ত হইলে র্যামোনিয়ম্‌ ধাতুর অনুরূপ (0০77৩3- 
[১০০৭179) যৌগিক প্রস্তত হয়, এবং এই কারণেই পোটাপিয়ম্‌ ও সোডিয়মের 
হায় ফ্যামোনিয়ম্‌ ও একটা ধাতু বলিয়া অন্মিত হইয়া থাকে। 

সোডিয়ম্‌ ফ্যামল্গ্যামের ন্যায় ফ্যামোনিয়ম্‌ ফ্যামল্গ্যাম্‌ নামক একটা 
ধাতবাকারের পারদ-মিশ্রণ প্রস্তত করা যাইতে পারে। র্য।/মোনিয়ম্‌ ক্লৌরা. 
ইডের দ্রাবণের সহিত সোডিয়ম্‌ ম্যামল্গ্যাম্‌ একত্রিত করিলে উহা! অতি- 
শয় স্ফীত হইয়া দ্রাবণের উপর ভাপিতে থাকে; এই লঘু ও স্কীত পদ্দার্থই 
য্যামোনিয়ম্‌ য্যামাল্গ্য।ম। ইহা শীঘ্রই য়্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন এবং 


য্যামোনিয়মৃ। ৮৫ 


পারদ এই তিন বিভিন্ন পদার্ঘেবিসম।সি ত হইয়া] পড়ে । পারদের সহিত মিলিত 
হইয়া এটরূপ য়্যামাল্গ্যাম্‌ প্রস্তত হয় বলিয়া য়্যামোনিয়ম্কে একটা ধাতু 
ঝ্লয়। অনুমান করা ঘায়। 

অগ্নি-পরীক্ষ।_-ফন্ফেটু ও বোরেট্‌ এই দুই যৌগিক ব্যতীত ফ্যামো- 
নিয়মের অপর যৌগিক সকলকে প্ল্যাটিনম্‌ পাতের উপর রাখিয়! উত্তপ্ৃ 
করিলে'উহার1 একেবারে ধুমাকরে উড়িয়া যায়, কিছুমাত্র দগ্ধাণশিষ্ট গাকে 

*না) কিন্ত ফল্ফেট ও-বোরেটু উত্তপ্র করিলে যথাক্রমে ফক্ষরিক্‌ ও বোরিক্‌ 
য্যসিড্‌ অবশিষ্ট থাকে । 

দ্রব-পরাক্ষ।_ য্য।মোনিয়ম্‌ ক্লৌরাইড্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষাথে 
গৃহীত হর। 

(কে) প্ল্যাটিনিক্‌ ক্লোরাইড সংযোগে হরিজ্রাবর্ণ দানা-বিশিষ্ট ডবল্‌ 
কে'লাইড্‌ অব্য়্যামোনিয়ম্‌ ও প্ল্যাটিনম্‌ (211401,19104) অধযস্থ হয় । 
পরীক্ষাধীন দ্রাবণ সমধিক ঘন না হইলে উক্ত পদার্থ অধ:স্থ হয় না। অত্য- 
ধিক পরিমাণে আলোড়িত করিলে অথবা সরা সার"সংবোগে এই পদার্থ অতি 
শীদ্রই অধ;স্থ হর। ইহ] হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিডে দ্রবীয় নহে। 

এই অধযস্থ-পদার্থ একখণ্ড প্র্যাটনম্‌ পাতের উপর রাখিয়া পোড়াইলে 
শুদ্ধ ধাতব গ্ল্যাটিনম্‌ দগ্ধীবশিষ্ট থাকে ( পোটাপিয়মেরঃসহিত গ্রভেদ )। 

(খ) টাটারিক্‌ য্যাসিড্‌ মংযোগে শ্বেতবর্ণ 'দাঁনা বিশিষ্ট:হ।ইডোজেন্‌ 
য্যামোনিয়ম্‌ টার্টে টু (খোব0411506) অধ্যস্থ হয়। পরীক্ষারীন ড্রাবণ 
সমধিক ঘন না হইলে এই পদার্থ অধ্যস্থ হয় না। অত্যধিক পরিমাণে আলো- 
ডিত করিলে অথবা স্রা-নার সংযোগে এই পদার্থ শীঘ্রই অধংস্থ হয়। ইহ 
টার্টারিক্‌ ফ্যাসিড্‌ ব্যতীত অপর সকল দ্রাবকেই দ্রবণীয়। 

এই অবঃস্থ-পদার্থ একথণ্ড গ্র্যাটিনম্‌ পাতের উপর রাখিয়া! পোড়াইলে 
কেবন অঙ্গার মাত্র দগ্ধাবশি্ই থাকে ( পোটাসিয়মের সহিত প্রভেদ )। 

গে) কঠ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডা সংযোগে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে য়্যামো- 
নিয়। বাষ্প নির্গত হয়। ইহার গন্ধ অতিশয়«তীব্র। লাল লিটমন্‌ কাগজ 
ও হরিদ্রাবর্ণ টার্মারিক কাগজ জলে ভিজাইয়! এই বাঁশের মধ্যে ধারণ 
করিলে যথাক্রমে নীল ও পাটলবর্ণ হইয়া যাঁয়.। একটী কাঁচ-দণ্ডে উর হাইড 


৮৬ ফলিত-রমায়ন । 


ক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ সংলগ্ন করিয়া এই বাশ্পের মধ্যে ধারণ করিলে শ্বেতবর্ণ 


ধুম নির্গত হয়। 


(ঘ) ফ্যামোনিয়ম্‌ যৌগিকের দ্রাবণ নেজ্লারের দ্রাবণ* (1659109 
5010609) সংষে।গে পাটলবর্ণ ধারণ করে ; কিন্তু পরীক্ষাঁধীন দ্রাবণে ফ্যামো- 
নিয়মের পরিমাণ অধিক থাকিলে পাটলবর্ণের পদার্থ অধঃস্থ হইয়া পড়ে। 





ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ (15207651010) [12 ) 
পারমাণবিক গুরুত্ব__২৪.৩। 


এই ধাতু অক্সাইড, কার্ববনেট্‌, সল্ফেট্‌, সিলিকেট্‌ ও বৌরেট্‌ 
প্রস্ততি যৌগিক অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়! যায়। চা-খড়ির 
সহিত এই ধাতুর কার্ধনেট মিশ্রিত হইয়া ডলোমুইটু. 
(9০1০7/19) নামক যৌগিকরূপে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

ইহার বর্ণ রৌপোর স্তায় শুভ্র ও উজ্জল) ইহা ঘাতসহ, ইহাকে পিটিয়া 
পাঁতল1 পাত ব| স্ক্ম তাঁর প্রস্তুত কর! যাইতে পারে। এই পাত দীপ-শিখায় 
ধারণ করিলে অত্যুজ্জল আলোক নিস্বত করিয়! জলিতে 
থাকে এবং শ্বেতবর্ণ ম্যাগ্নেসিয়ম অক্সাইড দগ্ধাবশিষ্ট 
রহে। এই আলোককে ম্যাগ্নেসিয়ম আলোক কহে। ফটোগ্রাফ্‌ লইবার 
সময় হূর্যযালোকের পরিবর্তে কোন কোন স্থলে এই আলোক ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । 

ম্যাগ্নেসিয়মূ ধাতু নির্জল বাঁয়-সংস্পর্শে বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত 
মিপিত হয় না। ইহা! উত্তাপ সংযোগে জলকে বিসমাসিত করিয়া হাইড্রোজেন্‌ 
বাষ্প উত্পাঁদন করে। 

অগ্নি-পরীক্ষা_ ম্যাগ্নেসিয়মের যৌগিকের সহিত কোবণ্ট নাইট্রেটের 
দ্রাবণ মিশিত করিয়। একখণ্ড কয়লার উপর স্থাপন করতঃ বাঁকনল সাহায্যে 
উত্তাপ গ্রদান করিলে একটা গোলাপী বর্ণের চাপ প্রস্তত হয়। 


উতপত্তি। 


সাধারণ ধর্ম। 





* পোটাসিয়ম্‌ আইওডাইড, মাঞ্চিউরিক্‌ ক্লোরাইড. , কষ্টিক পটাশ্‌ এবং পরিস্রুত জল 
নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করিয়। নেজ্লারের প্রাবণ প্রস্তত হইয়া থাকে। 


ম্যাগ্নেসিয়মূ। ৮৭ 


দ্রব-পরীক্ষা-ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ সল্ফেট জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 

গৃহীত হয়। 
* (ক) চতুর্থ শ্রেণীর সাধারণ পরিচায়ক অর্থাৎ য্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড, 
য্যামোনিয়, এবং কার্ববনেট অব্‌ ফ্যামোনিয়া সংযোগে কোন পদার্থ 
অধযস্থ হয় না, পরে উহাতে ফস্ফেট্‌ অব্‌ সোঁডা যোগ করিলে শ্বেত বর্ণ 
দানাবিশিষ্ট য্যামোনিয়ম্‌ ম্যাগ্নেসিয়।ন্‌ ফম্ফেট (740৭) অধংস্থ 
হয়; ইহা! সকল দ্রাবকেই দ্রবণীয়। এই অধঃস্থ পদার্থ সমধিক উত্তাপ সংযোগে 
পোড়াইলে পাইরে।-ফস্ফেট অব্‌ মাগ্নেসিয়ম্‌ প্রস্তত হয়। 

(খ) কণ্রিক্‌ পটাশ বা সোডা, চুণের জল অথবা ব্যারাইটার জল 
যোগ করিলে ম্যাগ্নেদিয়ম্‌ ধাতু শ্বেত বর্ণ হাইড্রেট 111£(010)2) রূপে 
সর্বতোভাবে অধযস্থ হইয়। পড়ে। য্যামোনিয়া সংযোগে এই পদার্থ আংশিক 
রূণে অধযস্থ হয়; ইহা গ্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইডে দ্রবণীয়। 

(গ) ফস্ফেট অৰ্‌ সোডা সংযোগে শ্বেতবর্ণ হাইড্রোজেন্‌ ম্যাগ্নে- 
সিয়ম্‌ ফম্ফেট 0112104) অধঃস্থ হয়। 

(৪) কার্ববনেট্‌ অৰ্‌ সোডা সংযোগে শ্বেতবর্ণ কার্ববনেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্‌-) 
নেসিয়ম্‌ (11800) অধ্যস্থ হয়, কিন্ত বাই-কার্ববনেট অব সোডা 

ংযোগে কোন পদার্থ অধঃস্থ হয় না) এ কারণ বাই-কার্বনেট যৌগিক 
হইতে কার্বনেট্‌কে পৃথক্‌ করিবার জন্ত ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ সল্ফেটের দ্রাবণ ব্যব- 
হৃত হইয়া! থাকে । 


পঞ্চম শ্রেণীর ধাতুগুলির যৌগিক একত্র মিশ্রিত থাকিলে তাহ!- 


দিগকে পৃথক করিবার উপায় । 


$1 





আদি-মিশ্র পদার্থে কষ্টিক 
পট।শ্‌ ব। সোডা যোগ করিয়া 
উষ্ত/প প্রয়োগ করিলে উগ্র 
গন্ধাযুক্ত য়্য।/মোনিয়া বস 
নির্গত হয়। জলগিস্ত লাল 
লিটমস্‌ কগজ এই বাষ্প 
সংস্পর্শে নীলবর্ণ ধারণ কৰে 
এবং একটা কাঁচদণ্ডে উগ্র 
হাইড্রেক্রোরিক্‌ যাাসিড, 
সংলগ্র করিয়া উক্ত বষ্প মধ্যে 
ধারণ করিলে শ্বেতবর্ণ ধুম- 
শি উৎপন্ন হয়। 


য্ামোনিয়ম্‌। 


আদি মিশ্র-পদার্থ প্ল্যাটিনম্‌ ডিসের উপর র|খিয়া পোড়াইলে 
য়ামোনিয়মের যৌগিক খেতবর্ণ ধুমাকারে উড়িয়া যাঁয়। 
দগ্ধাবশি্ট পদার্থ জল-মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্‌ য্যাসিডে দ্রব 
করতঃ উহাতে 11410 ও 1(114)2111094) যোগ 


করিয়া ছাকিতে হইবে। অবশিষ্ট অধংস্থ পদার্থ (নং ১)-- 


ছ।কিতব্াবণ (নং ১)। 


অবশিষ্ট অধ্যসথ-পদার্থ (নং ১). 
-ইহা৷ দান।বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ 
য্যামেোনিয়ম্‌ ম্যাগ্নেসিয়।ন্‌ 
ফস্ফেট । অনুবীক্ষণ যন্ত্র 
সাহায্যে এই ক্ষটিকগুলি দৃষ্ট 
হইয়া থাকে । 


ম্যাগ্নেসিয়ম্‌। 


-- শি াাশি শিস - পিশ পাপি্া 





৭ পেপসি সদ অপ জকঞ০ এ ০ 


ছীাকিত জাবণ (নং ১)-ইহা 


শুফ করিয়! সমধিক উত্ত।প 
সংযে।গে পোড়াইতে হইবে । 
এক্ষণে এই দগ্জাবশিক্ট পদার্থ 
হাইড ক্রেরিক য়্য।সিডে ভ্রব 
করিয়। গ্ল্য।টিনিক্‌ ক্লু রাইড় 
যোগ করতঃ জল-স্বেদন যন্ত্রে 
শুফ করিয়া লইতে হইবে । 


পরে ইহাতে ছুই ভাগ সুরা-দাঁর ও এক ভাগ ঈথার একত্রে 
যোগ করিয়। (ভ(কিতে হইবে। অবশিষ্ট অধ্স্থ-পদার্থ 


(নং ১ক)-_ছকিভ আ্াবণ নং ১ক)। 








অবশিষ্ট অধস্-পদ্থ নং১ক) 
__ইহা হরিআাবর্ণদানাবিশিষ্ট 
পোটামিয়ম্‌ ও প্ল্যাটিনমের 
ডবল্‌ ক্লোরাইড্। ইহাকে 
পোড়াইয়। প্ল্যাটিনম্‌ তার 
সাহাষ্যে দীপশিখার মধ্যে 
ধারণ করিলে শিখা ভায়লেট 
বর্ণ ধারণ করে। 


পোটাসিয়ম্‌। 





৯ ৬ পিস পাস আআ ০ 





ই।কিত দ্রবণ (নং ১ক)_- 

ইহাকে শুষ্ক করিয়া গোড়া- 
ইতে হইবে। পরে দগ্ধাবশিকষ্ট 
পদার্থ প্লা।টিনম্‌ ত।র সাহাযো 
দীপশিখর মধ্যে ধারণ করিলে 
শিখা হরিদ্রীবর্ণে রঞ্জিত হয়। 


সোডিয়ম্‌। 


ররর সি সক ০৭ 


য্ঠ পরিচ্ছেদ । 


দ্রাবক পরীক্ষা | 
দ্(বক মকল সাধারণত; ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা! 
১ম-+মনঙ্গারক বা খনিজ দ্রাবক। 
২য়--অঙ্গারক দ্রাবক। 
উত্তাপ সাহায্যে এই উভয়বিধ দ্রাবকের পার্ক নিরূপিত হইয়া থাঁকে। 
অনঙ্গারক দ্রাবক হইতে যে সকল লবণ প্রস্তত হয়, পোঁড়াইলে তাহার! 
রুষ্ণবর্ণ হয় না; কিন্ত অঙ্গারক দ্রাবক হইতে যে সকল লবণ প্রস্তুত হয়, 
য্যাসিটেটু ( 400/210) এবং ফর্মেটু (1707726 ) ব্যতীত অপর সকল 
গুলিই পোড়াইলে কষ্ণবর্ণ হই যাঁয়। 
ধাতুদিগের ন্যায় দ্রাবক সকলকেও পরীক্ষার স্থবিধার নিমিত্ত পরিচায়ক 
প্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এইরূপে অনগ্গারক এবং 
অঙ্গারক উতয়বিধ দ্রাবকই তিনটা বিভিন্ন শ্রেণীভূক্ত। 


অনঙ্গারক দ্রাবক। 


অনঙ্গারক দ্রাবকসমূহ নিয্লিখিত তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা__ 
১ম শ্রেণী বা বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ শ্রেণী। 
২য় শ্রেণী বা! সিল্ভার্‌ নাইট শ্রেণী। 
ওয় শ্রেণী। 
১ম শ্রেণী--১। সল্ফিউরিক্‌, ২। হাইড ফ্রুয়ো-দিলিসিক্‌, ৩। ফন্- 
রিক্‌, ৪। বোরিক্‌, ৫। হাইড্রো-ক্র,য়োরিক্‌, ৬। কার্বানিক্‌, ৭ দিলিসিক্‌, 
৮। সল্ফিউরম্‌, ৯। হাইপো-নল্ফিউরস্‌, ১০ । আপ্গিনিয়স্‌, ১১। আর্সেনিক্‌, 
১২। আইওডিক্‌ এবং ১৩। ক্রোমিক্‌ য্যাসিড্‌ এই শ্রেণীর অস্তভূতি। 
বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ এই শ্রেণীর সাধারণ পরিচায়ক, অর্থাৎ এই পরি- 
চাঁযক দ্বারা উপরোক্ত সকল দ্রাবক হইতেই এক একটা পদার্থ অধঃন্থ হয়। 
২য় শ্রেণী--১। হাইড্রোক্লোরিক্‌, ২। হাইডোব্রোমিক্‌, ৩। হাইড়্িডিক্‌, 
৪। হাইড্রেসায়ানিক্‌, ৫। হাইপো-ক্লোরস্‌, ৬। নাইট্রস্‌ এবং ৭। হাইড" 
সল্ফিউরদ্‌ ষ্যাসিড্‌( সল্ফিউরেটেড হাইড্রোজেন) এই শ্রেণীর অন্তত ত 
১২ 


৯০ ফলিত-রসায়ন। 


সিল্ভার্‌ নাইট এই শ্রেণীর সাধারণ পরিচায়ক। বেরিয়ম্‌ ক্লৌরাইড্‌ 
দংযোগে এই শ্রেণীর দ্রাবক সকল হুইতে কোন পদার্থ অধংস্থ হয় না। 

৩য় শ্রেণী--১। নাইটিক্‌, ২। ক্লোরিকৃ এবং ৩। পাক্রেেরিক্‌ ফ্যাসিঙ 
এই শ্রেণীর অন্তভূতি। 

ইহাদের কোন সাধারণ পরিচায়ক নাই। ইহাদিগের যৌগিক মাত্রেই 
জলে দ্রবণীয় বলিয়া বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড, সিল্ভার্‌ নাইট্রেটু বা অপর কোন 
পরিচায়কের সাঁহাধ্যে কোন পদার্থ অধঃস্থ হয় না। 





প্রথম বা বেরিয়ম্‌ ক্লৌরাইড্‌ শ্রেণী। 
সল্ফিউরিক্‌ য্যাসিড্‌ (11১04) 


সাংযোগিক গুরুত্ব--৯৮। 

এই দ্রাৰক ধাতুর সহিত মিলিত হইয়! যে সকল লবণ প্রান্ত করে, তাঁহা- 
দিগকে সেই সেই ধাতুর সল্ফেট্‌ কহে। ইহাদিগের মধ্যে দোডিয়ম্‌, ম্যাগ্নে- 
সিয়ম্‌, জিষ্কঃ লৌহ প্রস্ৃতি কতকগুলি ধাতুর সল্‌্ফেট্‌ জলে দ্রবণীয়, এবং 
বেরিয়ম্‌, সীস প্রভৃতি অপর কতকগুলি ধাতুর সল্‌্ফেট্‌ জলে দ্রবণীয় নহে। 

অগ্নি-পরীক্ষা_যে কোন মল্ফেটের সহিত কার্ধনেট অব্‌ সোডা 
মিশ্রিত করিয়া এক খণ্ড কয়লার উপর স্বাপনকরতঃ ঝকনল দাহাধ্যে শিখার 
অক্সিজেন্-গ্রাহক অংশে উত্তপ্ত করিলে উহা সল্ফাইডে পরিণত হয়। 
এক্ষণে ইহাতে কোন দ্রাৰক যোগ করিলে ছুরঘন্ধযুক্ত সল্ফিউরেটেছ্‌ হাইড্রো- 
জেন্‌ বাশ নির্গত হয়। 

দ্রবপ্ররীক্ষ।-_পোঁটাঁসিয়ম্‌ সল্ফেট্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

(ক) বেরিয়ম ক্লোরাইড সংযোগে স্বেতবর্ণ বেরিয়ম্‌ সল্‌্ফেট 
(88504) অধ্স্থ হয়। ইহা হাইড্রোক্লোরিক্‌ বা নাইটিক্‌ য্যাসিডে একে- 
বারেই অদ্রবণীয়। 

((খ) লেড্‌ নাইট্রেট সংযোগে শ্বেতবর্ণ লেড্‌ সল্‌্ফেট্‌ (১504) 


সল্ফিউরিক্‌ য্যাসিড্‌। ৯১ 


অধ:স্থ হয়। ইহা কষ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডা দ্রাবণে এবং ফুটন্ত হাইড্রোক্লোরিক্‌ 
য্যাদিডে দ্রবণীয়। 
৬ অযুক্ত (810০) দল্ফিউরিক্‌ য্য/সিডের পরীক্ষ।। 

১ম। উগ্র সল্ফিউরিক্‌ ফ্যাসিডের সহিত চিনি বা অন্ত কোন অন্গারক 
পদার্থ মিখিত করিলে উক্ত পদার্থ অন্নক্ষণ মধ্যেই কুষ্ণবর্ণ হইয়া যাঁয়, অর্থা 
উহা অঙ্গারে পরিণত হয়। মৃদু উত্তাপ সংযোগে অতি শীপ্রই এই পরিবর্তন 
সাধিত হইয়া থাকে । যদি দ্রাবক জল-মিশ্রিত হয়, তাঁহা হইলে উহাকে 
চিনির মহিত মিশ্রিত করিয়া জল-স্বেদন যন্ত্রে * (৬%/১71)211)) শুষ্ক করিয়। 
লইলে চিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়! যাঁয়। অপর কোন দ্রাবক এরূপ প্রতি-ক্রিয়! 
প্রদর্শন করে না। 

২য়। এক খণ্ড ব্রটিং কাঁগজের উপর সল্ফিউরিক্‌ ফ্যাঁসিডের দাগ 
কা2য়। উহাতে মৃদু উত্তাপ প্রয়োগ করিলে কাগজের যে যে স্থানে য্যাসিডের 
দাগ থাকে, সেই সেই স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ঘাঁয়; উগ্র সল্ফিউরিক্‌ য়্যাসিডের 
দাগ কাঁটিলে উহা! বিনা উত্তাপেই অবিলম্বে কৃষ্ণবর্ণ হয়; কিন্তু দ্রাবক জল- 
মিশ্রিত হইলে উত্তাপ সংযোগে জলীয় ভাগ দুরীভূত হইলেই কাগজের উপর 
দ্রাবক-সংলগ্ স্থানে কাল দাগ ফুটিয়া উঠে। 

৩য়। লোহিত বর্ণ কঙ্গো-পেপার্‌ (০০78০ 1১০0) অভুক্ত সল্ফিউরিক্‌ 
য্যাসিডে নিমজ্জিত করিলে নীলবর্ণ হইয়া যায়। 

যদি সল্ফিউরিক্‌ ঝ্যাসিডের সহিত জলে দ্রবণীয় কোন ধাঁতব সল্ফেট্‌ 





পপ িসিল তপতি পপ পপ পপ পাপ পর ৬৮ ৮ ৮০৮ ৮ 
শপ ৮ শার্লি 


%* কোন একটা পাত্রে জল রাখিয়া অগ্নির উত্তাপে ফুটাইতে হইবে, এবং উহার মুখ অপর 
একটী পাত্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া শেষোক্ত পাত্রে জল বা হরা সার মিশ্রিত 
কোন পদার্থ রাখিয়! দিলে, নিম্নপাত্রস্থ অত্যুষ্ণ জল-স্বেদে তাহা অল্পে ২ শু হইয়া যায়। 
ইহাকেই জল-স্বেদন যন্ত্রে ব| ওয়টার্‌ বাথে শুষ্ক করা কহে। এই প্রথ।লীমতে কোন পদার্থ 
শুধ্ধ করিলে উহ! পুঁড়িবার বা নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না; কারণ ফুটন্ত জলের তাপ 
১০০ ডিগ্রী মেন্টিগ্রেড এবং এই পরিমাণ উত্তাপে কোন ব্ত দ্ধ হয় না। জলকে অত্র 
অগ্নির উত্তাপে দীর্ঘক।ল ব্যাপিয়। ফুটাইলেও ইহ ১** ডিগ্রীর অধিক উত্তাপ গ্রহণ করিতে 
পারে না। 

যে সকল পদার্থ গু করিতে ১** ডিগ্রীর অধিক উত্তাপ প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়, 
তাহাদিগকে জল স্বেদূন যন্ত্রে শুফ করিতে পারা যায় ন|। 


৯২ ফলিত-রমায়ন | 


মিশ্রিত থাকে, তাহাহইলে নিয় লিখিত প্রণালী মতে অনুক্ত সল্ফিউরিক্‌ 
্যাঁসিডকে পৃথক্‌ করিতে পার! যাঁয়। 

প্রথমতঃ কুইনিন্‌ হাঁইড্রেটুকে (00817)079 119018$) এবন্িধ সল্ফিউ: 
রিক্‌ ফ্্যাসিডে দ্রব করিয়। সল্ফেট অবৃ কুইনিন্‌ গ্রস্ত করিতে হইবে । পরে 
এই মিশ্র পদার্থকে জল-স্বেদন যন্ত্রে উত্তম রূপে শুষ্ক করতঃ উহাতে সুরা-সাঁর 
যোঁগ করিলে মল্ফেট অব্‌ কুইনিন্‌ দ্রব হইয়। যায় কিন্তু ধাতব সল্ফেটুগুলি 
স্থরা-সাঁরে অদ্রবণীয় বলিয়া পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। এক্ষণে ইহাকে ছীকিয়া, ছীকিত 
দ্রাবণটা পুনরায় শুফ করিয়া, পরে এ শু পদার্থ জলে দ্রব করতঃ উহাতে 
য্যামোনিয়া যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ কুইনিন্‌ হাইডেট পুনরধস্থ হয় এবং সল্‌- 
ফিউরিক্‌ ফ্ল্যাসিড ফ্যামোনিয়ার সহিত মিলিত হইয়া দ্রাবণ মধ্যে অবস্থিতি 
করে। এই দ্রাবণে বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড যোগ করিলেই সল্ফিউরিক্‌ ফ্যাদিডের 
সত। প্রমাণিত হইবে। * 


হাইড্রো-ফুয়ো-সিলিসিক্‌ য্যাসিড্‌ (11215) 


সাংযোগিক গুরুত্ব--১৪৪। 


এই দ্রাবকের ব্যবহার অতি বিরল। ইহা ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া 
হাইড্রো-ফু)য়ো-সিলিকেট্‌ ঝা সিলিকো-ফৌরাইড্‌ নামক লবণ গ্রস্ত করে। 

অগ্মি-পরীক্ষা--কোন ধাতব সিলিকোফ্লৌরাইডের সহিত উগ্র সল্‌- 
ফিউরিক্‌ ফ্ল্যাসিড্‌ মিশ্রিত করিয়া একটা প্ল্যাটিনম্‌ বা সীস নির্মিত মুচিতে 
(07801919) রাধিয়। এক খণ্ড কাঁচ দ্বারা & পাত্রের মুখ আচ্ছাদন করতঃ 
উত্তাপ প্রয়োগ করিলে হাইড্রো-ক্র,য়োরিক্‌ য্যাসিড্‌ উদ্ভূত হইয়! কাচের গায়ে 
লাগে; তাহাতে কাঁচে দাগ পড়ে ও উহ৷ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 

দ্রব-পরীক্ষা-_হাইড্রো-ফ্ুয়ো-সিলিসিক্‌ ফ্যাসিড্‌ জলে দ্রব করিয়া 
পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

কে) বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ সংযোগে দাঁনা-বিশিষ্ট বেরিয়ম্‌ সিলিকো- 
ফৌরাইড্‌ (9502917+) অধযস্থ হয়। ইহা হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্্াসিডে দ্র 
ণীয়'নহে। 


ফল্ফরিক্‌ য্যাসিড্‌। ৯৩ 


(খ) পোটাসিয়ম্‌ ক্লোরাইড় সংযোগে পোটাসিয়ম্‌ সিলাকে- 
ফোরাইভ্‌ (15510) অধযস্থ হয়। 


ফল্ফরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ 07304) 
সাংযোগিক গুরুত্ব--৯৮। 


ফম্ফরিক্‌ যলযাসিড্‌ উপাদানের পরিমাণ ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত, যথা-_ 
১ম। অর্ধো-ফম্ষরিক্‌ য্যাসিভ্‌ (097৮)০-11)0901)0010 4১010, 113104) 7 
ইহারই অন্ত নাম ফল্ফরিক্‌ ফল্যাসিড্‌। 

২য়। পাইরো-ফক্ষরিক্‌ ফ্যাসিড্‌(2/:০-01০9017000 4১০, [117507)। 

৩য়। মেটা-ফক্ষরিক্‌ ক্যাসিড্‌ (11019-1705)01000 4১014, 71603 )। 
ফক্ষরিক্‌ য্যাসিডের পরীক্ষা । 

এই দ্রাবক ক্যাল্মিয়ম্‌, ম্যাগ্নেসিয়ম্‌, ফ্যালুমিনিয়ম লৌহ, সীস প্রভৃতি 
ধাতুর সহিত মিণিত হইয়! ফস্ফেট রূপে অবস্থিতি করে) ইহাকে অযুক্কাবস্থায় 
কথন প্রাপ্ত হওয়! যায় ন। 

দ্রব-পরীক্ষা-_ফম্ফেট অবৃ সৌডা জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থেঃ 
গৃহীত হয়। * 

(ক) বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ সংযোগে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম্‌ ফম্ছেট 
(7817704) অধযস্থ হয়। ইহ! হাইড্রোক্লোরিক্‌ ও নাইটি,ক্‌ ফ্যামিডে 
দ্রবণীয়; একারণ পরীক্ষার্ধীন দ্রাবণে এই সকল দ্রাবক মিশ্রিত থাকিলে 
বেরিয়ম্‌ ফক্ছেটু অধ্যস্থ হয় না। এই গ্ররীক্ষার জন্য জল-মিশ্রিত হাইড! 
ক্লোরিক্‌ বা! নাইটি,ক্‌ ফ্ল্যাসিড্‌ ব্যবহার কর! উচিত। 

( খ) ক্যালসিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ সংঘে।গে শ্বেতবর্ণ ক্যাল্সিয়ম্‌ ফস্ফেট্‌ 
(0837১5098) অধঃস্থ হয়। ইহা! হাঁইড্োক্লোরিক্‌, নাইটিক্‌ 'ও ফ্যাসিটিক্‌ 
ফ্যাসিডে দ্রবণীয় । 


পপ পপ পাপা শী পপসপাপীপা পপ পপসপী স্পিন পপি” শা পপ শি সস শশী রে রর 





* সল্ফিউরিক্‌*ও হাইডো-মিলিসিক্‌ য়্য।সিড ব্যতীত বেরিয়দ্‌ ব্লে।রাইড্ঞ্েণার অগর 
কোন ড্রাবককে অযুক্তাবস্থায় পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমত; সম ক্ষারায় করিয়া পরে গরি 
চাঁর়ক যোগ করিতে হইবে। 


৯৪ ফলিত-রসায়ন। 


( গ) ফ্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌, ফ্যামোনিয়া ও ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ 

'শল্ফেট্‌ পর্যায়ক্রমে যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ দানা-বিশিষ্ট যর্যামোনিয়ম্‌- 

ম্যাগ্নেসিয়ান্‌ ফস্ফেট অধঃস্থ হয়। এই অধ্স্থ পদার্থের অপর একটী ন'ম 
টিপল্‌ ফস্ফেট ([10110015 12109101206 )। 

(ঘ) সিল্ভার্‌ নাইট্রেট সংযোগে হরিদ্রাবর্ণ ফস্ফেট অব্‌ সিল্ভার্‌ 
(%£3704) অধযস্থ হয়। ইহ! নাইটি,ক্‌ ফ্যাসিড্‌ এবং য়্যামোনিয়াতে উরবণীয় । 

(উ) ফ্যাসিটেট অবৃ লেড্‌ সংযোগে শ্বেতর্ণ লেড় ফস্দেট 
(1১30১04)2) অধযস্থ হয়। ইহা নাইটি ক্‌ ফ্যাঁসিডে দ্রবণীয় কিন্তু য়্যাসিটিক্‌ 
য্যাসিডে গলে ন1। 

(চ) নাইটি,ক্‌ ফ্যাসিড্‌ মিশ্রিত য্যামোনিয়ম্‌ মলিব্ডেটের (4১101710101) 
1101১8৮০) দ্রাবণ সংযোগে পরীক্ষাধীন দ্রাবণ হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে, 
পরে উত্তাপ সংযোগে উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ য়্যামোনিয়ম সল্‌্ফো-মলিবৃডেটু 
অধঃস্থ হয়। 

(ছ) শ্বেত অগ্ু-লাল (1৮০ ০1০৫৪) জল-মিশ্রিত করিয়া যোগ 


করিলে অও-লাল-স্থিত ফ্যাল্বুমেন্‌ জমিয়! যাঁয় না। 
পাইরো-ফক্ষরিক্‌ ফ্যাসিডের পরীক্ষা । 


এই দ্রাবক হইতে উৎপন্ন লবণগুলিকে পাইরো-ফস্ফেট কছে। হাইড 
জেনের এক অগুবিশিষ্ট ফম্ফেটু সমধিক উত্তাপ সংযোগে পাঁইরো-ফস্ফেটে 
পরিণত হয়। 

দ্রব-পরীক্ষ।_সৌডিয়ম্‌ পাইরো-ফস্ফেটু জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। | 

(ক) সিল্ভার্‌ নাইটে সংযোগে শ্বেতবর্ণ পাইরো-ফস্ফেটু অবৃ 
সিল্ভার্‌ (4১54]207 ) অধঃস্থ হয় । ইহ! নাইটি,ক্‌ ফ্যাঁসিভ্‌ এবং ফ্যামো- 
নিয়াতে দ্রবণীয়। 

(খ) শ্বেত অগ্ু-লাল জল-মিশ্রিত করিয়া যোগ করিলে অগু-লাল-স্থিত 
য্যাল্বুমেন্‌ জমিয়! যায় না। ও 

মেটা-ফক্ষরিক্‌ য্যামিডের পরীক্ষা। 
সোডিয়ম্‌ মেটা-ফস্ফেটু জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 


বোরিক্‌ ফ্যাঁসিড্‌। ৯৫ 


(ক) সিল্ভার্‌ নাইট্রেট সংযোগে শ্বেতবর্ণ সিল্ভার্‌ মেটা-ফস্ফেটু 
(421,093) অধযস্থ হয়। | 
গ (খ) শ্বেত অগু-লাল জল-মিশ্রিত করিয়া যোগ করিলে অগ্ু-লাল- 
স্থিত ফ্যাল্বুমেন্‌ জমিয়। যায় (অর্থো এবং পাইরো-ফক্ষরিক্‌ ফ্যাসিডের সহিত 

প্রভেদ )। 

(গ) ফ্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌, য়্যামোনিয়া ও সল্ফেট্‌ অব্ম্যাগ্‌ 
নেসিয়ম্‌ পর্যায়ক্রমে যৌগ করিলে কোন পদার্থ অধস্থ হয় না (অর্থো- 
ফক্ষরিক্‌ ফ্যাদিডের সহিত প্রভেদ )। 


সি 


বোরিক্‌ ফন্যাসিড্‌ (11303) 
সাংযোগিক গুরুত্ব--৬২। 


এই দ্রাবক যুক্ত ও অযুক্ত উভয়বিধ অবস্থাতেই প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। ভিন্ন 
ভিন্ন ধাতুর মহিত মিলিত হইয়া যে সকল লবণ প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে 
সেই সেই ধাতুর বৌরেট্‌ কহে। এই দ্রাবকের অপর নাম বোরাসিক্‌ ও 
য্যাসিড্‌। 

অগ্নি-পরীক্ষা--১ম। প্রীয় সকল ধাতুর বোরেট্দ্দিগকে পোড়াইলে 
প্রথমতঃ স্ফীত হইয়! উঠে); অধিকক্ষণ উত্তপ্ত করিলে দ্রব হইয়া কাচের ন্তাঁয় 
স্বচ্ছ পদার্থে পরিণত হয়। এই রূপে সোডিয়ম্‌ বোরেটু (সোহাগ! ) 
পোড়াইয়৷ স্বচ্ছ বর্ত,ল প্রস্তত করা যাঁয়। 

২য়। বোরাসিক্‌ ফ্যাসিড্‌ নুরা-সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নি 

ংযোঁগ করিলে সুরা-সার জলিতে থাকে এবং এ শিখার পার্খদেশ হরিদর্ণে 

রঞ্জিত হয়। কোন ধাতুর বৌরেট্‌ এই রূপে পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ 
উর সহিত উগ্র দল্ফিউরিক্‌ ফ্যািড্‌ মিশ্রিত করিয়া বোরিক্‌ য্যাসিড্কে 
যৌগিক হইতে পৃথক্‌ করিতে হয়, পরে স্থরা-সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
জালাইয়া দিলে শিখ পৃর্বোক্র-রূপ হরিদ্বর্ণ ধারণ করে। 

দ্রব-পরীক্ষ।-বোরাক্স, ( সোহাগা ) জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 


৯৬ ফলিত-রমায়ন । 


(ক) বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড সংযোগে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম্‌ বোরেট্‌ 
8)40302)১) অধঃস্থ হয়) ইহা সকল দ্রাবকেই দ্রবণীয়। 

(খ) সিল্ভারু নাইট্রেট মংযোগে গীতাভ-শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধঃস্থ হচ্। 
পরীক্ষাধীন দ্রাবণ ঘন না হইলে ধুগরবর্ণের সিল্ভার অক্সাইড অধযস্থ হয়। 

বোরিক্‌ ফন্যাসিড্‌ স্থরা সারে দ্রব করিয়া উহাতে হরিদ্রাবর্ণ টার্মারিক্‌ 
কাগজ নিমজ্জিত করিলে কাগন্থানি পাঁটলবর্ণ ধারণ করে। এই প্রণালীমতে 
কোন বোরেটের পরীক্ষা করিতে হইলে উহার সহিত হাইড্রোক্লোরিক্‌ 
য্যামিড্‌ অন্ন পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে টার্মারিক কাগজ নিমজ্জিত 
করিলে কাগজখানি পৃর্বোক্তরূপ পাটলবর্ণ হইয়া যাঁয়। এই পাটলবর্ণ কাঁগজ- 
খানি কষ্টিক্‌ সোঁডার দ্রাবণে নিমজ্জিত করিলে নীলবর্ণ ধারণ করে । 





হাইড্ো-ফুয়োরিক্‌ য্যাসিড্‌ (111) 
সাংযোগিক গুরুত্ব_২০। 

এই দ্রাবক ক্যাল্সিয়ম্‌ ও য্যালুমিনিয়মের সহিত মিলিত হইয়| উক্ত ধাতু- 
খয়ের ফ্রোরাইড্‌ রূপে অবস্থিতি করে। পোটাসিয়ম্‌, সৌডিয়ম্‌, ফ্যামে*নিয়ম্‌, 
রৌপ্য, পারদ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর ফ্লোরাইড্‌ জলে দ্রবণীয়; ক্যাল্সিয়ম্‌, সীম, 
দস্তা, তাত্র প্রভৃতি ধাতুর ফ্রোরাইড্গুলি জলে অদ্রবণীয়। 

অগ্নি-পরীক্ষা__১ম। কোন ফ্লোরাইডের সহিত হাইড্রোজেন্‌-পোটাসিয়ম্‌- 
সল্ফেট্‌ নামক লবণ ও সোহাগ! উত্তমন্ূপে মিশ্রিত করতঃ উহ! একটা প্ল্যাটিনম্‌ 
তারে সংলগ্ন করিয়া বুন্সেনের শিখায় * (0300501) 19706) উত্তপ্ত করিলে 
শিখা ক্ষণকালের নিমিত্ত হরিদ্বর্ণ ধারণ করে। 

২য়। যে কোন ফ্লোরাইডের সহিত উগ্র সল্ফিউরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ মিশ্রিত 
করিয় উত্তাপ প্রয়োগ করিলে হাইড্রো-ফ য়ৌরিক্‌ ফল্যাসিড্‌ বাশ্পরূপে নির্ণত 


179৬ 

* গ্যাসের বাতির নিশ্নদেশে কৌশলত্রমে কয়েকটী ছিদ্র করিয়া দিলে বাধু তন্মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়! গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হয় এবং এইরূপে অধিক পরিমাণ অক্সিজেন আলোক 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তন্মধ্যস্থ অঙ্গ রকণাসমূহ সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যাঁয়, স্থতরাং আলোক 
অদৃশ্ঠ-প্রায় হয়; কিন্ত আলোক নিপ্রত হইলেও অত্যধিক উত্বাপবিশিষ্ট হইয়। থাকে 
এই অদৃষ্ঠ -প্রায় শিখীকে বুন্সেনের শিখা কছে। 


কাববানক্‌ ফ্যাসড। ৯৭ 


হয়; একথণ্ড কাঁচ এই বাশ্পের উপর ধারণ করিলে কাচ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং 
উহার উপর ঘদ! দাগ পড়ে । এ কারণ এই দ্রাবক প্রস্তত করিবার নিমি 
বঞ্জচ পাত্রের পরিবর্তে সীস বা প্র্যাটিনম্-নিশ্মিত পাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাঁকে। 

দ্রব-পরীক্ষ।-পোটাসিয়ম্‌ বা সে।ডিয়ম্‌ ফৌৌরাইড্‌ জলে দ্রব করিয়া 
পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড সংযোগে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম্‌ ফৌরাইড্‌ 
(13912) অধযস্থ হয়। ইহ! হাইড্রে(ক্লোরিক্‌ ফ্যাসিডে দ্রথণীয়। 

(খ) ক্য।ল্সিয়ম্‌ ক্লো।রাইড্‌ সংযোগে বর্ণহীন স্বচ্ছ ক্যাল্সিয়ম্‌ ফৌরা- 
ইড্‌ (০4172) অধঃস্থ হয়। 


কার্ববনিক্‌ ফ্ল্যাসিড্‌ (75003) 
সাংযোগিক গুরুত্ব--৬২। 


অঙ্গার দগ্ধ হইয়া! কার্ববন্‌ ডাই-অক্সাইড্‌ বাষ্প উৎপন্ন হয়। এই বাষ্প 
জলের সহিত মিশ্রিত হইলে কার্ববনিক্‌ য্যাসিড্‌ প্রস্তত হইয়া থাকে । কার্বন ॥ 
ডাই-অক্সাইড. বাঁ বায়ুমধ্যে এবং ধাঁতব-যৌগিক-সমন্বিত বিশেষ ২ প্রতবণ- 
জলের ()1170072] ৪1০) সহিত মিশ্রিত থাকে । ক্যাল্সিয়ম্, ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ 
প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া কার্নেট রূপে ইহা অবস্থিতি 
করে। সহজ বাযুচাপের (ি017)2] 4১009801000 12058806) ৭৫ গুণ 
অধিক ভার-প্রস্বোগে অথবা সমধিক টশত্য-সংযোগে কার্বন্‌ ডাই-অক্সাইড্‌ 
বাষ্প তরলাবস্থায় পরিণত হইতে পারে। শৈত্যের সবিশেষ আধিক্য হইলে 

এই তরল পদার্থ তুষারের ন্যায় জমিয়া যায়। 
দাহন-কার্ধ্য এবং জীবন ধারণের পক্ষে অক্সিজেন্‌ বাষ্প যেরূপ উপযোগী, 
কার্ধন্‌ ডাই-অক্স/ইড. বাষ্প সেরূপ নহে। একটী আয়ত মুখ কাচের বোতল 
এই বাপ দ্বার পৃর্ণকরতঃ তন্মধো একটা জলন্ত বণ্তিক! তারে বাঁধিয়া প্রবেশ 
করাইয়া দিলে আলোক তৎক্ষণাৎ নির্বাপিত হইয়া ঘায়। কোন প্রাণীকে এই 
বাপ্পের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে অক্লক্ষণ মধ্যেই তাহার প্রাণ বিয়োগ . 
১৩ 


৯৮ ফলিত-রসায়ন | 


হয়; এই কারণে পুরাতন কৃপ, জাহাজের তলদেশ প্রভৃতি ধে সকল স্থানে 
অঙ্গারক পদার্থের উৎসেচনে কার্বন্‌ ডাই-অক্সাইড, বাষ্প উৎপন্ন হইয়া 
বায়ুর সহিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে, তথায় অবতরণ করিলে মৃত্য 
উপস্থিত হয় ; এরূপ দুর্ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। 

আমরা সৌডা ওয়াটার, লেমনেড, প্রভৃতি যে সকল পানীয় দ্রব্য ব্যবহার 
করিয়। থাকি, কার্বন্‌ ডাই-অক্মাইড. বাষ্প সমধিক চাপ-প্রয়োগে জলের সহিত 
মিশ্রিত হইয়াই তাহা! প্রস্তত হইয়। থাকে। 

আমর নিশ্বাসের সহিত যে বায়ুস্থিত অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করিয়া থাকি, 
তাহ! রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়1 শরীরের সর্ব স্থানে পরিচালিত হয় এবং 
আত্যন্তরিক দাহন-কার্ধ্য সম্পাদন করিয়! দূধিত কার্বন্‌ ডাই-অক্সাইড. বাণ্প 
উৎপাদন করে; ইহাই প্রশ্বাসের সহিত শরীর হইতে নির্গত হইয়! যায়। 
এই বাম্প জীবগণের পক্ষে অনিষ্টকারী হইলেও উত্ভিজ্জীবনের পক্ষে ধরবশেষ 
উপযোগী। উত্ভিদের! নিশ্বীসের সহিত বাযুস্থিত কার্ধন্‌ ডাই-অক্ম।ইড্‌ বাম্প 
গ্রহণ করিয়৷ দেহ পুষ্টির নিমিত্ত উহা হইতে অঙ্গার পৃথক করিয়া লয় এবং 
প্রশ্বসের সহিত অক্সিজেন্‌ বাম্প পরিত্যাগ করিয়া থাকে । এইরূপে দেখা 
যায় যে জীব ও উদ্ভিজ্ঞগতের পুষ্টি-সাধন পরস্পর:সাহায্য-সাপেক্ষ। 

অগ্নি-পরীক্ষা ।-_পোটাদিয়ম্‌, সোঁডিয়ম্‌ এবং ফ্যামোনিয়ম্‌ কার্বনেট 
ব্যতীত অপর সকল ধাতুর কার্বনেট্গুলি উত্তাপ সংযোগে বিসমাসিত হইয়া 
ধাতব অক্সাইড এবং কার্কন্‌ ডাই-অক্সাইভ্‌ বাম্পে পরিণত হয়। পোটাসিয়ম্‌ 
এবং সোডিয়ম্‌ কার্বনেট্‌ দগ্ধ করিলে উহাদিগের কোন পরিবর্তন হয় না। 
য্যামোনিয়ম্‌ কার্নেট পোঁড়াইলে উহা শ্বেতবর্ণ ধূমাকারে উড়িয়া যায়। 

দ্রব-পরীক্ষা ।-_পোটামিয়ম, দোভিয়ম্‌ ও গ্্যামোনিয়ম্‌ কার্বনেট 
ব্যতীত অপর সকল ধাতুর কার্বনেট্গুলি জলে অদ্রবণীয়। 

সোডিয়ম্‌ কার্ববনেটু জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) বেরিয়ম্‌ ক্লৌরাইভ্‌ সংযোগে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম্‌ কার্ধবনেট 
(88003) অধংস্থ হয়। ইহা! সকল দ্রাবকেই দ্রবণীয়। 

(খ) যে কোন কার্বনেটের সহিত দ্রাবক মিশ্রিত হইলে শুটন হইয়া 
থাকে, এবং কার্বন ডাই-অল্লাইড, বান্প নির্গত হয়। এই বাম্প কাচের নল 


ৃ সিলিসিক্‌ ফ্যাসিভ্‌। ৯৯ 


দ্বারা পরিষ্কার চুণের জলের মধ্যে প্রবেশ করাইলে কার্ববনেট অব্‌ লাইম্‌ 
্রস্তত হইয়া এ জল ঘোলা! হইয়া যাঁয়। 





সিলিসিক্‌ ফ্যাসিড্‌ (1145104) 
সাংযোগিক গুরুত্ব_-৯৬। 

সিলিক! (5192) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দানাযুক্ত ও চূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত 
হওয়া যাঁয়। সচরাঁচর আমরা! যে বালি ব্যবহার করিয়] থাকি, তাহা সিলিকা 
বাতীত আর কিছুই নহে। কোয়ার্টস্‌ (0875 ), ওপ্যাল্‌ (02৪1), রক্‌ 
ক্রিষ্যাল্‌ (1২০০ 07/5/2] ), চক্মকি প্রস্তর প্রভৃতি মিলিকাঁর রূপান্তর 
মাত্র। সচরাঁচর পোটাপিয়ম্‌, সোডিয়ম্‌, ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ ফ্যালুমিনিয়ম্‌ প্রতি 
কতকগুলি ধাতুর সহিত সিলিসিক্‌ য্যাসিড মিলিত হইয়। সিলিকেট্‌ 
রূপে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

অগ্নি-পরীক্ষা- বিশুদ্ধ সিলিক! সৌডিয়ম্‌ কার্বনেটের সহিত মিশ্রিত 
করতঃ একট প্ল্যাটিনম্‌ তারের অগ্রভাগে সংলগ্ন করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ 
করিলে কাচের স্ায় গোডিয়ম্‌ পিলিকেটের স্বচ্ছ বর্তল প্রস্তুত হয়। ইহা) 
জলে দ্রবণীয় বলিয়া ইহাকে দ্রবণীয় কাঁচ (9০1815 155) কহে। 

দ্রব-পরীক্ষা।__সোডিয়ম্‌ সিলিকেট্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার জন্ত 
গৃহীত হয়। 

(ক) বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড. সংযোগে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম সিলিকেটু 
(982910+) অধযস্থ হয়। ইহা হাইড্রোক্োরিক্‌ ফ্্যাসিভ সংযোগে বিসমা- 
সিত হয় এবং সিলিসিক্‌ ফ্যািড, পৃথক্‌ হইয়! পড়ে। 

(খ) হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফল্যাসিড্‌ অল্পে ২ যোঁগ করিলে সিলিসিক্‌ 
য্যাসিভ্‌ ((51070)4) অধ্যস্থ হয়) কিন্ত ইহ1 এককালীন অধিক পরিমাণ 
যোঁগ করিলে সিলিসিক্‌ য্যাসিভ্‌ দ্রব হইয়া যায়, স্থৃতরাং অধযস্থ হয় না। 

(গ) ফ্যামোনিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ বা য্যামোনিয়ম্‌ কার্ববনেট সংযোগে 
সিলিসিক্‌ য্যাসিড্‌ অধ:স্থ হয়। 


সল্ফিউরস্ ্যাসিভ্‌ (11503) 
সাংযোগিক গুরুত্ব_-৮২। 

গন্ধক পোড়াইলে একপ্রকার তীব্রগন্ধ-বুক্ত নিশ্বাস-প্রতিরোধক বাঁশ্প উৎ- 
পন্ন হর, ইহাকে সল্ফর্‌ ভাই-অক্সাইড্‌ কহে। এই বাচ্প জলের সহিত 
মিশ্রিত করিলে সল্ফিউরস্‌ ফ্যাসিড্‌ প্রস্থত হয়। ধাতুর সহিত মিলিত হইয়! 
যে মকল লবণ প্রস্তত হয়, তাহাদিগকে সেই ২ ধাতুর সল্ফাইট্‌ কহে। 

দ্রবপরীক্ষা- সোডিয়ম্‌ সল্ফাইট্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার জন্ত 
গৃহীত হয়। 

(ক) বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ সংযোগে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম্‌ সল্ফাইট্‌ 
(3756)3) অধঃস্থ হয়) ইহ! হাইড্রোক্লোরিক্‌ য্যাসিডে দ্রবণীয়। 

(খ) সিল্ভার নাইট্রেটু সংযোগে শ্বেতবর্ণ মিল্ভার্‌ সল্ফাইট্‌ 
(১৪,503) অধঃস্থ হয় 3 উত্তাপ সংযোগে ইহা! কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং রৌপ্য ধাতব 
অবস্থায় অধঃস্থ হয়। 

(গ) জল মিশ্রিত হাইড্রৌক্লোরিক্‌ বা সল্ফিউরিক্‌ য্যাসিড্‌ সংযোগে 
অন্প কুটিয়া৷ উঠে এবং তীব্রপন্ধ-ুক্ত সল্ফর্‌ ডাই-অক্মাইড্‌ বাম্প (502) 
নির্গত হয়। 

(ঘ) ধাতৰ জিঙ্ক, ও হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ যে কোন সল্ফাইটের 
মহিত একত্রিত করিলে সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন্‌ বাষ্প উদ্ভূত হয়। 
এই বাঁ্প অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং একখণ্ড সীস-কাগজ এই বাম্পের মধ্যে 
ধারণ করিলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যার । , 


সপে 


থায়ে।-সল্ফিউরিক্‌ ষ্যাসিভ্‌ 1129203) 
সাংযোগিক গুরুত্ব-+১১৪। 
এই দ্রাবক পূর্বে হাইপো-সল্ফিউরস্‌ য়্যাসিড় নামে অভিহিত হইত। 
ইহা ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যে সকল যৌগিক প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে 
উক্ত ধাতুর থায়ো-সল্ফেট্‌ ঝা! হাইপো-সল্ফাইট্‌ কহে। 


আইওডিক্‌ ফ্যাসিড্‌। ১০১ 


দ্রব-পরীক্ষ। সোডিয়ম্‌ থায়ো-সল্ফেট্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

* (ক) বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড সংযোগে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম্‌ থায়োসল্‌- 
ফেটু (3852503) অধঃস্থ হয়; ইহা হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাপিড্‌ সংযোগে বিস- 
মাসিত হয় এবং হরিদ্রাবর্ণ সুশ্ম চূরণন্মপে গন্ধক পৃথক্‌ হইয়া! পড়ে। 

(খ) সিল্ভার্‌ নাইট্রেট সংযোগে শ্বেতবর্ণ সিল্ভার্‌ থায়ে।সল্‌ফেট্‌ 
(45903) অধ্যস্থ হয়। ইহা অতি শীঘ্রই কৃষ্ণনর্ণ সিল্ভার্‌ সল্ফাইডে 
পরিণত হয়। 

(গ) হাইড্রোক্রোরিক্‌ বা সল্ফিউরিক্‌ ফন্যাসিড্‌ স'যোগমাত্রেই কোন 
পদার্থ অধস্থ হর না, কিন্তু অন্পক্ষণ পরেই গন্ধক হরিদ্রাবর্ণ চুর্ণবূপে অধনস্থ হয় 
এবং তীপ্রগন্ধ-ুক্ত সল্ফর্‌ ডাঁই-অক্সাইড্‌ বাষ্প উদ্ভূত হয়। 





আগিনিয়স্‌ য্যাসিড্‌ (01345503) 
স।ংযোগিক গুরুত্ব-১২৬। 
আর্সেনিক্‌ পরীক্ষাকাঁলে ইহার বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হ্ইম়্াছে। 
আর্সেনিক্‌ য্যাসিড্‌ (1134503) 
সাংযোগিক গুরুত্ব--১৪২। 
আর্সেনিক পরীক্ষাকালে ইহার রিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। 
আইওডিক্‌ ফ্যাঁসিড (11103) 
সাংযোগিক গুরুত্ব১৭৬। 
আইওডিন্‌ এবং ফুটন্ত উগ্র নাইটি.ক্‌ ফ্যাসিভ্‌ একত্র মিশ্রিত করিলে 
আ।ইওডিক্‌ ফলযাঁসিড্ প্রস্তুত হয়; অথবা আইওডিন্‌ জলের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া তন্মধ্যে ক্লোরিণ বাষ্প প্রবেশ করাইলেও এই দ্রাবক প্রস্তুত হইয়া 


১০২ ফলিত-রপায়ন | 


থাকে । আইওডিক্‌ গ্যাসিড হইতে যে সকল যৌগিক প্রস্তত হয়, তাহাদিগকে 
আইওডেটু কহে। 

_. অগ্নি-পরীক্ষা__উত্তাপ সংযোগে আইওডেট মাত্রেই বিসমাসিত হয়) 
ইহার মধ্যে কতকগুলি আইওডেটু ধাতব আইওডাইড্‌ ও অক্সিজেন্, এবং 
অপরগুলি ধাতব অক্মাইভ্‌, অক্সিজেন ও'আইওডিনে পরিণত হয়। উত্তাপ 
মংযোগকালে শেষোক্তগুলি হইতে আইওডিনের বেগুণী বর্ণের ধূম নির্গত 
হইয়া থাকে । 

দ্রব-পরীক্ষা- পোটাসিয়ম্‌ আইওডেট্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

(ক) বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড মংযোগে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম আইওডেটু 
(38(1093)2) অধ:স্থ হয়। ইহ! নাঁইটি,ক্‌ ফ্যাসিডে দ্রবণীয়। 

(খ) সিল্ভার নাইট্রেট সংযোগে শ্বেতবর্ণ দানা-বিশিষ্ট সিল্ভার্‌ আই- 
ওডেটু (৫103) অধ্স্থ হয়। ইহা ফ্্যামোনিয়াতে সহজেই দ্রবণীয়, কিন্ত 
নাইটিক্‌ ফ্যাসিডে প্রায় অদ্রবণীয়। 

(গ) সল্ফিউরস্‌ ফ্যাসিড়্‌, ফ্ট্যানস্‌ ক্লোরাইড প্রভৃতি অক্সিজেন 
গ্রাহক পদার্থের সহিত কোন আইওডেটু মিশ্রিত করিলে উহা! হইতে আইও- 
ডিন্‌ পৃথক হইয়! পড়ে? পরে কার্ববন্‌ ডাই-সল্ফাইভ্‌ যোগ করিলে উহা 
আইওডিন্‌ গ্রহণ করিয়! গোলাপী বর্ণ ধারণ করতঃ নীচে জমিয়! থাকে । 

(ঘ) মর্ষিয়া ও আইওডিক্‌ য্যাসিড একত্রিত হইলে আইওডিন্‌ 
পৃথক্‌ হইয়া পড়ে; পরে শ্বেত-সার-মও্ড উহার সহিত মিশ্রিত করিলে নীলবর্ণ 
উৎপন্ন হয়; অথবা কার্বন্‌ ডাই-স'্ফাইড যোগ করিলে আইওডিনের 
গোলাপী বর্ণ দ্রাবণ প্রস্তৃত হয়। 


সাঁযোগিক গুরুত্ব-১১৮২। 


এই দ্রাবক ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যে সকল লবণ প্রস্তত করে তাহা- 
দিগকে পেই সেই ধাতুর ক্রোমেটু কছে। পোটাদিয়ম্, সোডিয়ম্, লৌহ, 


ক্রোমিক্‌ য্যাসিড্‌। ১০৩ 


তা প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর ক্রোমেট জলে ভ্রবণীয়। বেরিয়ম্‌, সীস প্রভৃতি 
অপর কতিপয় ধাতুর ক্রোমেট জলে দ্রবণীয় নহে। * 
* তগ্নি-পরীক্ষা-_-জলে অদ্রবণীয় কোন ক্রোমেটের সহিত কার্বনেট অব্‌ 
সোঁড়া, এবং নাইটে অব্‌ পটাশ্‌ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে 
হরিজ্রা বর্ণের ক্রোমেট অব্‌ পটাম্নু নামক লবণ প্রস্তত হয়। ইহা জলে দ্রব- 
ণীয়, এবং ইহার দ্রাবণ দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ। 

দ্রব-পরীক্ষা- পোটাসিয়ম্‌ ক্রোমেট জলে দ্রব করিয়া! পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

(ক) বেরিয়ম্‌ ক্লৌরাইড্‌ সংঘোগে হিদ্রাবর্ণ বেরিয়ম্‌ ক্রোমেটু 
(38004) অধঃস্থ হয়। ইহ! হাইড্রোক্লোরিক্‌ বা নাইটি,ক্‌ ফ্যাসিডে দ্রবণীয়। 
কিন্ত য়্যাসিটিক্‌ ফ্্যাসিডে দ্রবণীয় নহে। 

*(খ) নাইটে অব্‌ সিল্ভার নংযোগে গাঢ় রক্তবর্ণ সিল্ভার ক্রোমেট্‌ 
(4১25004) অধযস্থ হয়। ইহ! নাইটি-ক্‌ ফ্যাঁসিড্‌ ও ফ্যামোনিয়াতে দ্রবণীয় । 

(গ) ফ্যাসিটেট্‌ অব্‌ লেড্‌ সংযোগে উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ লেড্‌ ক্রোমেট্‌ 
(6০:০৭) অধযস্থ হয়। ইহ কষ্টিক সৌডাঁর দ্রাবণে সহজেই দ্রবণীয়) কিন্ত 
জল-মিশ্রিত নাইটি ক য়্যামিডে সহজে দ্রবণীয় নহে। $ 

(ঘ) মাঞ্চিউরস্‌ নাইট্রেট দংযোগে গাঢ় রক্তবর্ণ মাফিউরস্‌ ক্রোমেট্‌ 
অধ:স্থ হয়। 

(ড) হাইড্রোক্লোরিক্‌ য্যাসিড় এবং সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন্‌ 
একত্রে যোগ করিলে পরীক্ষার্ধীন হরিদ্রাবর্ণ দ্রাবণ সবুজবর্ণ ধারণ করে এবং 
গন্ধক অধ:স্থ হয়। » 

(চ) সল্ফিউরস্‌ য্যাসিড্‌ সংযোগে পরীক্ষাধীন হরিদ্রীবর্ণ দ্রাবণ সবুজ 
ৰর্ণ ধারণ করে। 


দ্বিতীয় বা সিস্ভার্‌ নাইট্রেট্‌ শ্রেণী। 
.. এই শ্রেণীতুক্ত জ্রাবক গুলিতে বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড যোগ করিলে কোন 
প্দাথ অধ:স্থ হয় না; কিন্তু সিল্ভার্‌ নাইট্টে সংযোগে দ্রাবক ভেদে ভি 
ভিন্ন পদার্থ অধ:স্থ হয়। 





হাইড্রোক্লোরিক্‌ য্যাসিড্‌ (001) 
সাংযোগিক গুরুত্ব_৩৬.৫। 

হ|ইড্রোক্লোরিক্‌ য্যাসিড্‌ ধাতুর সহিত মিলিত হইলে যে দকল যৌগ্রিক 
উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে সেই সেই ধাতুর ক্লোরাইড কহে। সিল্ভাঁর্‌ 
ও মার্কিউরস্‌ ক্লোরাইড্‌ জলে একেবারেই অদ্রবণীর। লেড্‌ ক্লোরাইড 
শীতল জলে অতি অন্ন পরিমাণে দ্রব হয়; কিন্তু ফুটন্ত জলে একেবারেই গলিয় 
যায়। এই দ্রবণ পুনরায় শীতল হইলে লেড্‌ ক্লোরাইড্‌ স্চিকাঁর আলারে 
দানা বাধিয়া পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। অপরাপর সমস্ত ধাতুর ক্লোরাইড্‌ শীতল 
জলে দ্রবণীয়। 

অগ্নি-পরীক্ষা-কোন ক্লৌরাইডের সহিত উগ্র সল্ফিউরিক্‌ য়্য/সিভ্‌ 
এবং ম্যাঙ্গনীজ্‌ ভাই-অক্সাইড্‌ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে হরি- 
দাত হরিদ্রাবর্ণ ক্লোরিণ বাষ্প উদগত হয়-ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র। এক 
খণ্ড শ্বেত'সার-কাগজ এই বাশ্পের উপর ধারণ করিলে উহা নীলবর্ণ হইয়া বাঁয়। 

দ্রব-পরীক্ষ।_জল-মিশ্রিত হাইড্রেক্লোরিক্‌ ফ্যাঁপিড্‌ অথবা সোভিয়ম্‌ 
ক্লোর।ইড্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষা্থে গৃহীত হয়। 

(ক) সিল্ভার্‌ নাইট্রেট সংযোগে শ্বেতবর্ণ সিল্ভ।র্‌ ক্লোরাইড্‌ 
(4801) অধঃস্থ হয়। ইহ! নাইট্ক্‌ ফ্যাসিডে অদ্রবণীয়, কিন্ত য্যামোনিয়া 
বা পোটাসিয়ম্‌ সায়ানাইডের দ্রাবণে অতি সহজেই ত্রবণীয়। 

অযুক্ত হাইড্রোক্রে।রিক্‌ য্যামিডের পরীক্ষা । 
১ম। কুইনিন্‌ হাইডেে সাহাধ্যে অযুক্ত সল্ফিউরিক্‌ য্যাসিড্কে যেরূপে 
পরীক্ষা করা যায়, হাইড্োক্লোরিক্‌ য্যাসিডও অবিকল মেইরূপে পরীক্ষিত 
হইয়া থাকে । 
২য়। লাল কঙ্গো.পেপার এই দ্রাবক সংস্পর্শে নীলবর্ণ হইয়া যায়। 





হ|ইড্রো-ব্রোমিক্‌ ফ্যাসিভ (3) 
সাংযোগিক গুরুত্ব -৮১। 


ক্রোমিন্‌ সচরাচর ক্ষার-ধাতু এবং ক্ষার-মৃত্তিকা-ধাতুর মহিত মিলিত হইয় 
উহাদের রোমাইড্রূপে কতিপয় সমুদ্র জাত গুন্সের ভম্ম মধ্যে অবস্থিতি করে । 
হাইড্রো-ব্রোমিক্‌ ষ্যাসিভ্‌ ধাতুর মহিত মিলিত হইয়া যে সকল যৌগিক 
প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে ব্রোম।ইড্‌ কহে। 

অগ্নি-পরীক্ষা-যে কোন ব্রোমাইডের' সহিত উগ্র সল্ফিউরিক্‌ 
য্যাসিড্‌ এবং ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড্‌ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ 
করিলে ব্রোমিনের রক্তবর্ণ বাষ্প নির্গত হয়। ইহার গন্ধ ক্লোরিন অপেক্ষাও 
অধিকতর তীত্র। 

নব-পরীক্ষা- পোটাসিয়ম্‌ ব্রোমাইড্‌ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

(কে) সিল্ভার্‌ নাইট্রেট সংযোগে ঈষৎ হরিজ্রাবর্ণ সিল্ভার্-ব্রোমাইড্‌ 
(/5৪3:) অধযস্থ হয়। ইহা জল-মিশ্রিত নাইটিক্‌ ফ্যাসিডে অদ্রবণীয়, কিন্ত 
পোটাসিয়ম্‌ সায়ানাইডের দ্রাবণ মংযোগে মহজেই গিয়া যায়। সিল্ভার্‌ 
ক্লোরাইড জলমিশ্রিত য়্যামোনিয়। সংযোগে যেরূপ সহজে দ্রব হয়, ইহা 
সেরূপ নহে) উগ্র ফ্্যামোনিয়! যৌগ না! করিলে ইহা গলে না। 

(খ) যে কোন ব্রোমাইডের দ্রাবণে ক্লোরিনের জল (01110776 
০1) * মিশ্রিত করিলে যৌগিক হইতে ব্রোমিন্‌ পৃথক্‌ হইয়া পড়ে এবং 
জ্রাৰণ হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। ইহাতে ইঈইথর্‌ (20১0) যোগ করিয়া আলোড়িত 
করিলে ব্রোমিন্‌ ঈথরের সহিত মিশ্রিত হয় এবং ঈথর হরিদ্রাবর্ণ ধারণকরতঃ 
বর্ণহীন ভ্রাবণের উপর ভাগিতে থাকে | 

বোমিন্মিশ্রিত ঈথরে কষ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডার দ্রাবণ *যোগ করিলে 
উহা বর্থ-হীন হইয়া! যায়। 


* ক্লোরিন্‌ বাষ্প জল মধ্যে প্রবেশ করাইলে জলের সহিত দিশিক়্! ক্লোরিন্‌ ওয়।টার 
ব। ক্লে(রিনের জল প্রস্তুত হয়। 


১৪ 


হাইড্য়িভিক্‌ য়াসিড্‌ (171) 
সংযোগিক গুরুত্ব--১২৮। 

এই দ্রাবক পোটাপিয়স্‌, সোডিয়ম্‌, ক্যালসিয়ম্‌ এবং ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ ধাতুর 
সহিত মিলিত হইয়া! উক্ত ধাতুসদূহের আইওডইড্রূপে সমুদ্রের জলে, লমুদ্র- 
জাত গুল্সের (১০৪ ৮%/০০এ ) ভশ্ম মধ্যে এনং কতিপয় প্রত্রবণের জলে প্রাপ্ত 
হওয়! যায়। এই দ্রাবক ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যে সকল লবণ গ্রস্ত 
করে তাহ।দিগকে আইওড।ইড্‌ কহে। 

অগ্রি-পরীক্ষা_যে কোন আইওডাইডের সহিত জলমমিশ্রিত সল্‌- 
ফিউরিক্‌ য্যাসিড্‌ এবং ম্যাঙ্গানীজ্‌ ভাই-অক্সাইড্‌ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ 
প্রয়োগ করিলে বেগুণীবর্ণ আইওডিনের বাম্প উখিত হয়। 

দ্রব-পরীক্ষা-_পোটাসিয়ম্‌ আইওডাইড় জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। * 

(ক) দিল্ভারু নাইট্রেট সংযোগে ঈবং হরিদ্রাবর্ণ সিল্ভার আইও- 
ডাইড্‌ (481) অধযস্থ হয়। ইহা জল-মিশ্রিত নাইটিক্‌ ফ্যাসিডে অদ্রবণীয়। 
উগ্র র্যামোনিয়াতে ইহা সামান্তপরিমাণে দ্রবণীয় কিন্তু পো্টাসিয়ম্‌ সায়া- 
নাইডের দ্রবণ সংযোগে অতি সহজেই গলিয়। যায়। 

(খ) পোটাসিয়ম্‌ নাইট্রাইটু সংবোগে কোন পরিধর্তন সাধিত হয় না। 
কিন্তু ইহাতে অল্প মাত্রায় জল-মিশ্রিত হাইড্রে-ক্লোরিকৃ বা সল্ফিউরিক্‌ 
য্যাসিড, যোগ করিলে নাইটুস্‌ ফ্যাসিড্‌ উৎপন্ন হইয়া পরীক্ষাধীন আইও- 
ডাইড্‌হইতে আইওডিন্‌কে পৃথক্‌ করিয়া ফেলে। পরে এই মিশ্র-দ্রীবণে 
শ্বেত-সার-মও্ড অল্প পরিমাণে যোগ কঞিলে উহ! নীলবর্ণ হইয়া যায়। 

গে) যে কোন আইওড়াইডের দ্রাবণে ক্লোরিনের্‌ জল অন্ন মাত্রায় 
যোগ করিলে যৌগিক হইতে আইওডিন্‌ পৃথক্‌ হ্ইয়া গড়ে এবং দ্রাবণ 
ঈষৎ রক্তবর্ণ ধারণ করে। ইহা! শ্বেত-সার-মণ্ড সংযোগে নীলবর্ণ হইয়া যায়। 
কার্ববন্‌ ডাই-সল্ফাইড্‌ ইহার সহিত যোগ করিয়া আলোড়িত করিলে উত্ত 
পরিচায়ক আইওডিনের সহিত মিশ্রিত হইয়া গোলাপীবর্ণ ধারণকরতঃ দ্রাব- 
ণের তলদেশে স্থিত হয়। 


হাইড্রো-সায়ানিক্‌ ফ্যাসিভ (70) 
সাযোগিক গুরুত্ব-_-২৭। 


এই দ্রাবক সাঁতিশয় বিষাক্ত পদার্থ। সামান্য পরিমাণে শরীরে প্রবিষ্ট 
হইলে অতি অন্ক্ষণ মধ্যেই প্রাণবিঃয়্াগ হয়; একারণ পরীক্ষার সময় ইহা 
অতি সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। জল-মিশ্িত দ্রাবক কি়তক্ষণ আঘাণ 
করিলেও মস্তক ঘূর্ণন ও শীরঃগীড়া উপস্থিত হয়। 

উগ্র হাঁইড্রো-সায়ানিক্‌ ফ্যাসিড্‌ বাশ্পরূপে অবস্থিতি করে এবং কোন 
ব্যবহারে আইসে না । এই বাম্প জলে অতিশয় দ্রবণীয়। জলে মিশ্রিত হইয়া 
ডাইলিউটেড্‌ (1181০) হাইড্রো-সাঁয়ানিক্‌ ফর্যাসিড্‌ প্রস্তুত হয় এবং 
ইহাই ওষপার্থে ও অন্ান্ত ব্যবহারে আইসে। জল-মিশ্রিত হাইড্রো সাঁয়ানিক্‌ 
্যাঙ্গিড্‌ দেখিতে বর্ণহীন ও তীব্র গন্ধ যুক্ত। তিক্ত বাঁদাম, পিচ, প্রভৃতি কতক- 
গুলি ফলের মধ্যে অতি স্বল্প পরিমাণে এই দ্রাবক আছে বলিয় উহাদিগকে 
পেষণ করিলে এই গন্ধ অনুভূত হয়। বোতল উত্তমরূপে ছিপি বদ্ধ করিয়া না 
রাখিলে সাধারণ তাঁপ-ক্রমে তন্মধ্যস্থ হাইড্রোসায়ানিক্‌ ফ্যাসিডু বাষ্পাকারে 
উড়িয়া! যাঁয় এবং কিছুদিন পরে বোতলের মধ্যে শুদ্ধ জল অবশিষ্ট থাকে । 
হাইড্রোসায়ানিক্‌ ফ্যাসিড, মেবনে মৃত্যু ঘটিলে পাঁকাঁশয় এবং আত্যন্তরিক 
যন্থা্দি চোয়াইয়। এই দ্রাবক্‌ পৃথক করিয়া লইয়। পরীক্ষা করিতে হয়। 

এই ড্রাবক ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যে সকল লবণ প্রস্তত করে, তাহা- 
দিগকে সেই সেই ধাতুর সাঁয়।নাইড্‌ (১710০) কহে। ক্ষার ধাতুর সায়া- 
ন।ইড্গুলি অধিক দিন অনাবৃত অবস্থায় রাঁখিলে আংশিকরূপে কার্বনেটে 
পরিণত হয়। 

অগ্নি পরীক্ষা_-(ক) কোন সায়ানাইডের সহিত পোটাসিয়ম্‌ সল্ফা- 
ইড্‌ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে পোটাসিয়ম-সল্ফো-সায়ানেট 
(৫0135) নামক লবণ প্রস্তত হয়। ইহা! জলে দ্রব করিয়। ফেরিক্‌ যৌগিকের 
সহিত মিশ্রিত করিলে গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করে। 

(খ) মার্কারি সায়ানাইড্‌ বা সিল্ভার সায়ানাইড্‌ উত্তাপ প্রয়োগে 
বিমমাদিত হইয়া সাইনোজেন্‌ (0২) বাপ্প উৎপাদন করে এবং ধাতব 


১০৮" ফলিত-রমায়ন । 


মার্কারি বা সিল্ভার্‌ অবশিষ্ট থাঁকে। একটা টেষ্ট্ুটউবে উপরোক্ত পদার্থ 
রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে সাইনোজেন্‌ বাষ্প নির্গত হয় এবং উহা| অগ্নি 
ংঘোগে বেগুণী বর্ণের শিথা ধারণ করিয়া টেষ্টিউবের মুখে জলিতে থাকে । « 
দ্রব-পরীক্ষা-জলমমিশ্রিত হাইড্রো-সায়ানিক্‌ ফ্যাসিড বা পোটাসি- 

য়ম্‌ সায়ানাইড্‌ জলে দ্রব করিয়। পরীক্ষার্র্থ গৃহীত হয়। 

(ক) সিল্ভার্‌ নাইট্রেটু সংযোগে খেতবর্ণ সিল্ভার্‌ সায়ানাইড্‌ 
(১৫0) অধঃস্থ হয় । ইহা! নাইটিক্‌ ফ্যাসিডে অদ্রবণীক়, কিন্ত য্যামোনিয়া ব1 
সায়ানাইড্‌ অব্‌ পোটাসিয়ম্‌ সংযোগে ভ্রব হইয়] যাঁয়। 

খে) কষ্টিকৃ পটাশের দ্রীবণ অন্ন পরিমাঁণে যোগ করিয়া! পরে ফেরম্‌ এবং 
ফেরিক্‌ যৌগিকের মিশ্ব-দ্রাবণ সংযোগে নীলাভ হরিদর্ণ পদার্থ অধযস্থ হয়। 
ইহা প্রদিয়ান্‌ বু এবং হাইড্টেড ফেরস্‌ ও ফেরিক্‌ অক্সাইড ছয়ের মিশ্রণে 
উৎপন্ন । এই অধঃস্থ পদার্থে হাইড ক্লোরিক্‌ ফ্্যাসিড্‌ যোগ করিলে লৌহের 
অক্সাইড্গুলি গলিয়! যায় এবং উজ্জল নীলবর্ণ প্রপিয়ান্‌ বু অবশিষ্ট থাকে । 

(গ) ফ্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইডের হরিদ্রাবর্ণ দ্রাবণ সংযোগে ফ্যামোনিয়ম্‌ 
সল্ফো-সায়ানেট (7+ 05) উৎপন্ন হয়। ইহ) ফেরিক্‌ যৌগিকের দ্রাবণ 

ংযোগে গা রক্তবর্ণ ধারণ করে। 

এই পরীক্ষা করিতে হইলে হাইড্রোসায়ানিক্‌ স্ব্যাসিড্-মিশ্রিত-পদার্থ 
(অথবা সায়ানাইভ্মমিশ্রিত-পদার্ধ হইলে উহাতে হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্্যাসিড্‌ যোগ 
করতঃ) একটী ছোট কাচের গ্লাসে রাথিক্কা একথানি ঘড়ির কাচের ভিতর 
পৃষ্ঠে গ্্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইডের হরিজ্রাবর্ণ দ্রাৰণ অল্প পরিমাণে লাগাইর! 
গ্লাসের উপর নিম্মুখ করিয়া রাখিতে হইবে। পরে গ্লাসটী ঈষদু্খ জলে বসা" 
ইলে হাইড্রোসায়ানিক্‌ য্যাসিড্‌ নির্গত হইয়া ফ্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইডের সহিত 
মিলিত হয় ও য্যামোনিয়ম সল্ফো-সায়ানাইড্‌ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এক্ষণে 
্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইডের উদ্ত্ত অংশ (যাহ হাইড্রো-সায়ানিক্‌ ফ্্যাসিডের 
সহিত মিলিত হয় নাই) দূরীভূত করিবার জন্য কাচখানিকে তপ্ত বালুকার উপর 
রাখিয়া! শুফ করিয়া! লইতে হইবে । এইরূপে শুষ্ক হইলে কাচের উপর য্ল্যামো- 
নিয়ম্‌ সন্ুফো-দায়ানেট্‌ কিঞ্চিৎ পরিমাণ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত হইয়া! অবশিষ্ট 
খাকে। ইহা! ফেরিক্‌ ফ্লোর।ইডের দ্রবণ সংযোগে গাঁ রক্তবর্ণ ধারণ করে। 


হাইপো-ক্লোরস্‌ য্যািড্‌। ১০৯ 


য্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌, ফেরিক্‌ ক্লোরাইড সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ হয় বলিয়া, 
পূর্বোক্ত প্রণালী অবলম্বনে কাচখানি শুদ্ধ করিয়া লওয়! আবশ্তক। * 
* (ঘ) হাইডোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড যে কোন সায়ানাইডের দ্রাবণে যোগ" 
করিলে হাইড্রো-সায়ানিক্‌ ফ্যাসিড্‌ বাষ্প নির্গত হয়) গন্ধ দ্বারা ইহা স্পষ্ট 
অনুভূত হইয়া থাকে । ১ 





হাইপো-ক্লোরস্‌ ফ্যাসিড্‌ (11019) 
সাংযোগিক গুরুত্ব-৫২'৫। 

এই দ্রাবক ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যে সকল লবণ প্রস্তত করে, তাহা- 
দিগকে সেই সেই ধাতুর হাইপো-ক্লৌরাইট্‌ (11)০0719716) কহে। 
সোডিয়ম্‌ এবং ক্য।লসিয়ম্‌ হাইপো-ক্লৌরাইটু আমাদিগের বিশেষ প্রয়ো- 
জনে-্লাইমে । ক্যালপিয়ম্‌ হাইপো-ক্লোরাইটের অপর নাম বীচিং পাউডার 
(315201010£ 0০৬৫০)। কোঁরা বস্ত্র বা তা অথবা কোন উদ্ভিজ্জবর্ণ রঞ্জিত 
বস্ত্রাদি বিমল শুরুবর্ণ করিতে হইলে ব্রীচিং পাউডারের দ্রাবণে প্রথমতঃ কোন 
দ্রাবক যোগ করিয়! পরে উহাতে রঞ্জিত বস্তি নিমজ্জিত করিলে একেবারে 
বর্ণহীন হইয়! যায়। 

হাইপো-ক্লোরাইট্গুনি বায়ু সংস্পর্শে অথবা কোন দ্রাবক স-যোগে বিসসী- 
সিত হইর! ক্লোরিন্‌ বাষ্প উৎপাদন করে। ক্লোরিন্‌ বাপ ছর্গন্ধ'নাশক ও 

ধক্রামক রোগের বীজ ধ্বংস-কারী। হাইপো-ক্লোরাইটু হইতে ক্লোরিন্‌ সহজে 

গ্রাপ্ত হওয়া যায় বণিয়৷ ইহা! রোগীদিগের বাঁসগৃহ ও পৃতি-ন্ধ-ময স্থানের দুষিত 
বায়ু পরিষ্কার করণার্থে মচরাঁচর ব্যবহৃত হইয়। থাকে। 

হাইপো-ক্লোরাইট্‌ মাত্রেই জলে দ্রবণীয়। 

দ্রব-পরীক্ষা- সোভিয়ম্‌ হাইপো-ক্লোরাইটু জলে দ্রব করিয়া! পরী- 
ক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) সিল্ভার্‌ নাইট্রেট সংযোগে শ্বেতবর্ণ সিল্ভার্‌ ক্লোরাইট্‌ 
(48010) অধ:স্থ হয়। 

(খ) লেড্-নাইট্টে সংযোগে শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধঃস্থ হয়, ইহ! ক্রমে 
লোহিত পরে বেগুণীবর্ণ ধারণ করে। 


১১০ ফলিত-রসায়ন । 


(গ) নীলবড়ি বা লিট্মসের দ্রাবণ পরীক্ষাধীন দ্রাবণে ঘোগ 
করিলে বর্ণহীন হইয়া যাঁয়। কোন দ্রাবক সংযোগে উক্ত পরিবর্তন অবিলম্বে 
' সংঘটিত হয়। 
( ঘ) জলমিশ্রিত দ্রাবক সংযোগে হাইপো'ক্লোরাইটগুলি বিসমাদিত 
হইয়া ক্লোরিন্‌ বাম্প উৎপন্ন হয়।  « 


নাইটুস্ য্যাসিভ (17102) 
সাংযেগিক গুরুত্ব_৪৭। 

এই দ্রাবক ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া! যে সকল লবণ প্রস্তুত করে তাহা- 
দিগকে সেই সেই ধাতুর নাইট্রাইট্‌ (18০) কহে। 

নাইট্রাইট্‌ মাত্রেই জলে দ্রবণীয়। 

দ্রব-পরীক্ষ।_-পোট।সিয়ম্‌ নাইটাইটু জলে দ্রব করিয়। পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

(ক) সিল্ভার্‌ নাইট্রেটে সংযোগে শ্বেতবর্ণ সিল্ভার্‌ নাইট্রাইট 
(1502) অধযস্থ হয়। ইহা অধিক পরিমাণে জল-মিশ্রিত হইলে গলিয়া 
যায়। 

(খ) সল্ফেট্‌ অবু আয়রণ্‌ এবং জল-মিশ্রিত সল্ফিউরিক্‌ য়্যাসিড্‌ 
পর্ধযায়ক্রমে যোগ করিলে পরীক্ষাথীন দ্রাবণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে । 

(গ) জল-মিশ্রিত কোন দ্রাবক, আইওডাইড্‌ অব্‌ পোটাসিয়ম্‌ 
এবং শেঁত-সার-মণ্ড পর্য্যায়ক্রমে যোগ করিলে নীলবর্ণ আইওডাইড্‌ অবৃ 
ফটার্চ গ্রস্তত হয়। 

(ঘ) উগ্র সল্ফিউরিক্‌ ফ্যাসিভ্‌ এবং মেলো-ফেনিল্-ডায়ামিন্‌ 
( ড1010-211671-1)1217 ) যে কোন নাইট্রাইটের সহিত একত্রে মিলিত 


করিলে কমলালেবুর রং উৎপন্ন হয়। 


হাইড্রে-সল্ফিউরিক্‌ য্যাসিভ, (11১) 
সাংযোগিক গুরুত্ব--৩৪। 


এই দ্রীবকের অপর একটা নাম সল্ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন্‌ (91070- 
1706৫ [15070৫07 )। বৈশ্লেষিক, রসায়নে ইহা! একটী অতীব প্রয়োজনীয় 
পরিচায়ক । 

এই দ্রাবক ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যে সকল যৌগিক প্রস্তত করে, 
তাহাদিগকে মেই সেই ধাতুর সল্ফাইড্‌ (5101৩) কহে। লৌহ, 
পারদ, তাত, সীস প্রভৃতি অনেকগুলি ধাতুর সল্ফাইড. খনিজ-পদার্থ রূপে 
প্রাপ্ত হওয় যায়। 

এই দ্রাবক বাম্পাকারে অবস্থিতি করে। জলের সহিত ইহা সহজেই 
মিখিতু হইয়া ড্রাবণ প্রস্তুত হয় । ইহা! অতিশয় ছুর্ণন্ধযুক্ত) ডিম পচিলে ঠিক্‌ 
এইরূপ গন্ধ নির্গত হয়। 

পুরাতন কুপ, অব্যবহৃত পুষ্ষরিণী এবং কতকগুলি প্রশ্রবণের জলের সহিত 
এই বাষ্প মিশিত থাকিতে দেখা যাঁয়। উজ্জল রৌপ্য বা পিন্তল নির্শিত 
দ্রব্যাদি এই বাম্পসংস্পর্শে বিবর্ণ হইয়া ঘায়। | 

অগ্নি-পরীক্ষা ।--প্রায় অধিকাংশ ধাতব সল্ফাইড়্‌ উত্তাপ সংযোগে 
সল্ফার্‌ ডাই-অক্সাইড্‌ বাষ্প 'ও ধাতু এই ছুই বিভিন্ন পদার্থে বিসমাসিত 
হইয়া পড়ে। সল্ফার্‌ ডাই-অক্সাইড্‌ বাপ তীব্র গন্ধ দ্বারা অনুভূত হয়। 

দ্রব-পরীক্ষী_ য্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ জল-মিশ্রিত করিয় পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

(ক) সিল্ভার্‌ নাইট্রেট সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ সিল্ভার্‌ সল্ফাইড্‌ 
(4৫535) অধয্থ হয়। 

(খ) লেড্‌ য্যাসিটেট সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ লেড্‌ সল্ফাইড্‌ (2৮9) 
অধ:স্থ হয়। 

(গ) কষ্ঠিক সৌড| এবং সোডিয়ম্‌ নাইটো-প্রুসিয়েটু পর্যায়ক্রমে 
যোগ করিলে পরীক্ষাধীন দ্রাৰবণ লোহিতের আভাযুক্ত বেগুণী বর্ণ ধারণ করে; 
কিন্ত অরক্ষণ পরেই এই বর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। 


১১২ ফলিত-রমায়ন। 


(ঘ) হাইড্রোক্লোরিক্‌ বা সল্ফিউরিক্‌ য়্যাসিড সংযোগে প্রায় 
অধিকাংশ সল্ফাইড্ই বিসমাসিত হইয়া সল্ফিউরেটেড় হাইড্রৌজেন্‌ 
বাণ্প উৎপাদন করে। ুর্গন্ধ দ্বারা ইহার সত্তা অনুভূত হয় এবং এক খ' 
মীস-কাগঙ্গ এই বাম্পের মধ্যে ধারণ করিলে কাগজখানি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় । 


তৃতীয় শ্রেণী। 


নাইটি,ক্‌ ফ্যাসিড্‌ ক্লৌরিক্‌ য়্যাসিড্‌ এবং পারেরণরিক্‌ ধ্যাসিডূ 
এই শ্রেণীভুক্ত । ইহাদের কোন সাধারণ পরিচায়ক নাই। 





নাইটি.ক্‌ ফ্যাসিড্‌ 0703) 
ংযোগিক গুরুত্ব_-৬৩। 


এই দ্রাবক ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যে সকল লবণ প্ররস্তত করে, 
তাহাদিগকে সেই সেই ধাতুর নাইটরেটু (310:816) কহে। পোটাগিয়ম্‌ 
নাইটুটে (মোরা) এবং ঘোডিয়ম্‌ নাইট (0401 9910১906) সচরাচর 
পর্যাপ্ত পরিমাণে মৃত্তিকার মহিত মিশ্রিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাইট্রেট 
মাত্রেই জলে দ্রবণীয় এবং উগ্র সল্ফিউরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ সংযোগে বিদমাসিত 
হইয়। নাইট,ক্‌ য্যাসিড উৎপাদন করে। 

অগ্নি পরীক্ষ। ৷ _নাইট্রেট মাত্রেই মমধিক উত্তাপ সংযোগে বিসমাসিত 
হয়। পোটাপিয়ম্‌ নাইট্রেটে উত্তাপ সংযোগ করিলে অক্মিজেন্‌ বাম্প নির্গত হয় 
এবং পো্টাসিয়ম্‌ নাইট্রাইট্‌ু (£06555010 [16766 ) নামক লবণ অবশিষ্ট 
থাকে। এই অবশিষ্ট পদার্থ জলে দ্রব করিয়া উহাতে আইওডাইড. অব্‌ পোর্টা- 
পিয়ম্‌, শ্বেত-দারমণ্ড এবং জল-মিশ্রিত হাইড্রো-ক্লোরিক্‌ ফ্যাপিড একত্রে যোগ 
করিলে সমস্ত দ্রাবণটা নীলবর্ণ হইয়! যায়। 


দ্রব-পরীক্ষা। পোটাসিয়ম্‌ নাইট্রেটু জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 


ক্লোরিক্ ফ্যাসিছু। ১১৩ 


( ক) উগ্র সল্ফিউরিক্‌ য্য।সিড্‌ এবং ফেরস্‌ সলফেটু পর্ধ্যায়ক্রমে 
যোগ করিলে সল্ফিউনিক্‌ ফ্যাসিড. এবং পনীক্ষাধীন দ্রাবণ এতছুভয়ের সঙ্গি 
স্থঙ্ল একটা কুষ্ণবর্ণ গোলাকার রেখা উৎপন্ন হয়। পরীক্ষা করিধার প্রণালী 
এইরনুপ-_পরীক্ষাবীন দ্রাবণ টেষ্ট টিউবে লইয়া ঈষৎ বক্রভাবে ধারণ করতঃ 
উগ্র সল্ফিউরিক্‌ য্যাসিড অতি সাৰ্ধনে অল্পে অল্নে ঢাঁণিলে উহা দ্রাবণের 
সহিত মিশ্িত না হইরা গুরুভার হেতু টউবের তলদেশে গিয়। স্থিত হয় এবং 
দ্বক ও পরীক্ষাধীন দ্রাবণের ছুইটা বিভিন্ন স্তর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়) 
এক্ষণে সল্কেট্‌ অব্‌ আয়রণের দ্রাবণ অল্পে অন্নে যোগ করিলে উপরোক্ত 
ঢুইটী স্তরের মিণন স্থানে একটা কৃষ্ণব্ণ গোল।ক।র রেখা উত্পন্ন হয়। 

(খ) নাইটিক্‌ ক্্যাশিড এবং ক্ষদ ক্ষুদ্ধ তামপাত একত্র খিণিত হইলে 
অগবা যে কোন নাইট্টেব দাবণের মহিত উগ্র মল্ফিউরিক্‌ ষ্য।সিড, এবং 
কদর ক্বন্্র তাম্পাত একগ্রিত করিপে রপ্তবর্ণ ধূম উদ্ভূত হয এবং হপ্দ্িণের 
প্রবণ গ্রস্তত ইইয়। থাকে । 

(গ) ক্রসিন্‌ (3710০) নাইটি,ক্‌ ফ্যাপিডের মহিত মিশিত হইলে রক্জ- 
বর্ণ ধারণ কবে। কেন নাইটে পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ উগ্র সল্ফিউ- 
বিক্‌ ফ্যাসিড, মিশ্রিত করির পরে ক্রুঘিন্‌ যোগ করিলে রক্তবর্ণ ইয়া! যায়॥ 

(ঘ) নাইট্রিক্‌ ফ্যাসিডের সহিত ডাই-ফেনিল্যামিন্‌ (1)-177৩70- 
12170 ) মিশ্রিত করিলে গাঢ় নীলবর্ণ উৎপন্ন হয়। কোন নাইট্রেটু পরীক্ষা 
করিতে হইলে প্রথমতঃ উগ্র সল্ফিউরিক্‌ য্যাপিড, মিশ্রিত করিয়া পরে 
ড|ই-ফেনিল্যামিন্‌ যোগ করিলে নীলবর্ণ উৎপন্ন হয়। 

অযুক্ত নাইটি,ক্‌ ফ্য।সিডের পরীক্ষা অবিকল অযুক্ত সল্ফিউরিক্‌ য্যাসিডের হ্যায় 





ক্রোরিক্‌ য্যাসিড্‌ (110193) 
মাংযোগিক গুরুত্ব -৮৪.৫। 
এই দ্রাবক ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যে সকল লবণ প্রস্তুত করে, তাহা- 
দ্িগকে সেই সেই ধাহুব কলরেট (00101416) কহে। ক্লোরেট মাজেই 
জলে দ্রবণীয়, এবং উগ্র হাইড্রোক্লোরিক্‌ র্যাসিড, সংষোগে বিসমাদিত হইয়! 
ক্লোরিন্‌ বাষ্প উৎপাদন করে। 
৯৫ 


১১৪ ফলিত-রসাঁয়ন । 


অগ্নি-পরীক্ষা-_(ক) ক্লোরেট মাত্রেই উত্তাপ সংযোগে বিমমাদিত 
ছয়। এইরূপে কতকগুলি ক্লোরেট্‌ অকিনি্গেন্‌ বাষ্প এবং অপরগুলি অক্সিজেন 
ও ক্লোরিন বাঞ্প উৎপাদন করে। সচরাঁচর পোটাসিয়ম্‌ ক্লোরেট্‌ উত্তপ্ত ককিয়া 
অক্সিজেন্‌ বাম্প প্রস্তুত হইয়। থাকে । 

(খ) নিরেট পোটাসিয়ম্‌ ক্লৌরেট্‌।ও গন্ধক হামামদিস্তার মধ্যে রাখিয়া 
একত্রে পেষণ করিলে সশব্দ-ক্ষোটন হইয়! থাকে । আতসবাঁজি প্রস্তঠকালীন 
অজ্ঞতা হেতু এই ছুই পদার্থ একত্রে পেষণ করিয়! সময়ে সময়ে অনেক দুর্ঘটন! 
ঘটয়া থাকে) ইহাদিগকে একত্রে মিশ্রিত করিতে হইলে প্রথমতঃ এক 
একটীকে উত্তমরূপে চূর্ণকরতঃ পরে একখানি স্প্যাচুল৷ (978৮018) সাহায্যে 
( অর্থ।ৎ পেষণ ন1 করিয়া) মিশ্রিত করা উচিত। 

(গ) কয়লার সহিত পোটাসিয়ম্‌ ক্লোরেটু মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ 
প্রয়োগ করিলে জলিয়! উঠে। 

দ্রব-পরীক্ষ।_-পোটাসিয়ম্‌ ক্লৌরেটু জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

(ক) বেরিয়ম্‌ ক্লৌরাইড্‌ সংযোগে কোন পদার্থ অধযস্থ হয় না। 

(খ) সিল্ভার্‌ নাইট্রেট স'যোগে কোন পদার্থ অধযস্থ হয় না। 

(গ) নিরেট পোটাদিয়ম্‌ ক্লোরেটের সহিত উগ্র সল্ফিউরিক্‌ ফ্াাসিড, 
মিশ্রিত হইলে হরিদাভ পীতবর্ণ ক্লোরিন্‌ পারক্সাইড্‌ বাম্প উৎপন্ন হয়। ইহা! 
উত্তাপ সযোগে সশব্ে অলিক উঠে--অতএব অতি সাবধানে এই পরীক্ষ। 
করা উচিত। 

(ঘ) নীলবড়ির দ্রাবণ এবং হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড যোগ করিয়া 
উত্তপ্ত করিলে নীলবর্ণ দ্রাবণ বর্ণহীন হইয়া যায়। 





পাক্রেরিক্‌ ফ্যাসিড় (20194) 
ংযোগিক গুরুত্ব--১০০.৫। 
এই দ্রাবক ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া! যে মকল লবণ প্রস্তত করে, তাহা- 
দিগকে সেই সেই ধাতুর পারেরেরেট্‌ (667010786) কহে। পার্রোরেটের 
ব্যবহার অতি বিরল। 


অঙ্গারক দ্রাবক। ১১৫ 


পোটাপিয়ম্‌ ক্লৌরেট উত্তাপ সংযোগে প্রথমতঃ পোটাপিয়ম্‌ পাকররেটে 
পরিণত হয়; পরে অধিকতর উত্তাপ প্রয়োগে অক্সিজেন বাম্প ও পো্টাসিয়ন্‌ 
ক্রৌটরাইড্‌ নামক লবণে বিসমাদিত হইয়! যায়। পাকরণেরেটু মাত্রেই উত্তাপ 
স'যোগে অকিজেন্‌ উৎপাদন করে। 

দ্রব-পরীক্ষ।_পোটাসিয়ম্‌ পাঁরররেটু জলে দ্রব করিয়া! পরীক্ষার্থে 
গৃহীত ইয়। 

(ক) নীলবড়ির দ্রাবণ মিশ্রিত করিয়! হাইড্রোক্লোরিক্‌ য্যাসিড. সংযোগে 
উত্তপ্ত করিলে দ্রাবণের নীলবর্ণ ন্ট হয় না (ক্লেরেটের সহিত প্রভেদ্‌ )। 

(খ) নিরেট পার্রণোরেটের সহিত উগ্র সল্ফিউরিক্‌ য্যাধিড্‌ মিশ্রিত 
করিলে শীতলাবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না; উত্তাপ প্রয়োগে পাক্োরিক্‌ 
য্যাসিডের শ্বেতবর্ণ ধুম নির্গত হয়--কিস্ত সশন্দ ক্ফোটন হয় না ( ক্লোরেটের 
সহিত প্রভেদ )। 

(গ) নির্জল পাক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড একখণ্ড অঙ্গারের উপর নিক্ষেপ করিলে 
সশবে জলিয়া উঠে। 


অঙ্গারক দ্রোবক (01২০1বা0 4010১) 


অনঙ্গারক ব! খনিজ দ্রাবকের ন্যায় অঙ্গারক দ্রাবক সকলও সাধারণ 
পরিচায়ক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে । প্রায় সকল অঙ্গা- 
রক দ্রাবক এবং তাহাদের যৌগিকগুলি পোড়াইলে রুষ্ণবর্ণ হইয়া! যায়। 

দ্রব-পরীক্ষ। কালে অঙ্গারক দ্রাটবকদিগকে সম-ক্ষারায্ন করিয়া পরীক্ষা 
করিতে হয়। 

অক্গারক দ্রাবক গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়, যথা__ 

১ম ব! টার্টারিক্‌ ফ্যাঁসিড্‌ শ্রেণী। 

২য় বা বেন্জোয়িক্‌ য্যাসিড্‌ শ্রেণী । 

৩য় শ্রেণী। 

১ম শ্রেণী--১। টার্টারিক্‌, ২। সাইটি,ক্‌, ৩। অক্জালিক্‌ এবং ৪। মেলিক্‌ 
্যাসিড্‌ এই শ্রেণীর অস্তভূতি। 


১১৬ ফলিত-রসাঁয়ন | 


ক্যাল্সিয়ন্‌ ক্লোরাইড (08012) এই শ্রেণীর সাধারণ পরিচাঁবক | 
ইহার পাহায্যে শীতল বা উত্তপ্ত অবস্থায় দ্রাৰক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 


'অধংস্থ হয়। ৪ 
২য় শ্রেণী--১। বেন্জোয়িক্‌ এবং ২। শ্তক্সিনিক্‌ র্যািড্‌ এই শ্রেণীর 
অন্তভূতি। ০ 


ফেরিক্‌ ক্রোরাইড্‌ (1০2019) এই শ্রেণীর সাধারণ পরিচায়ক। এই 
ছুই দ্রাবকে ক্যাল্পিয়ম্‌ ক্লোরাইড. যোগ করিলে কোন পদার্থ অধঃন্থ হর 
না; কিন্ত ফেরিকৃ ক্লোরাইড সংঘোগে দ্রাবক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 
অধঃস্থ হয়। 

৩য় শ্রেণী--১। ফেরো সায়ানিক্‌, ২। ফেরি-সায়ানিক্‌, ৩। সল্ফো-সায়া- 
নিক্‌, ৪। ম্যাপিটক্‌ এবং ৫। ফর্শিক্‌ ফ্লাাসিড্‌ এই শেণীর অন্তরতি। 

নাইট্রেট অব্‌ সিল্ভ।র্‌ (4203) এই শ্রেণীর সাধারণ পরিচ।রক। 
ইহার সাহায্যে দ্রাবক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ অধযস্থ হয়। এই শ্রেণীর 
ড্রাবকে ক্যাল্সিরম্‌ ক্লোরাইড বা ফেরিক্‌ ক্লোরাইড যৌগ করিলে কোন 
পদার্থ অধঃস্থ হয় না। 


(০০১০ 


প্রথম বা টার্টারিক্‌ ফ্যাসিড শ্রেণী । 
টাঁটারিক্‌ য়্যাসিড্‌ (047006) 
সাংযোৌগিক গুকত্ব--১৫০। 

এই দ্রাবক ধাতুর সহিত মিপিত হইলে যে সকল লবণ প্রস্তত হয়, 
তাহাদিগকে সেই সেই ধাতুর টাঁ্টে টু 0721০) কহে। তেঁতুল, আনারস 
আঙ্গুর প্রভৃতি কতকগুপি ফলের মধ্যে এই ভ্রাবক যুক্তাবস্থায় হাইড্রোজেন্‌ 
পোটাসিয়ম্‌ টার্টে টু নামক লবণরূপে অবস্থিতি করে, এবং এই লবণ 
হইতেই টার্টারিক্‌ ষ্যাসিড্‌ প্রস্তত করা হয়। এই দ্রাবক নিরেট, দানা- 

বিশিষ্ট, স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। ইহ! জলে এবং সুর! সারে দ্রবণীয়। 


অগ্নি-পরীক্ষা__টাটারিক্‌ ষ্যাসিড্‌ এক খণ্ড প্রাটিনম্‌ পাতের উপর 
রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া অঙ্গারে পরিণত হয়; এবং 


টাটারিক্‌ ফ্যাসিড্‌। | ১১৭ 


চিনি পোড়াইলে ঘেরূপ গন্ধ বহির্গত হব, ইহাঁকেও দগ্ধ করিলে সেইরূপ 
গন্ধ বাহির হইয়া! থাকে । পোটাসিয়ম্‌ বা সোডিয়ম্‌ টটে,টু দগ্ধ করিলে 
অলগ(র এবং উক্ত ধাতুদ্ধয়ের কার্বনেট অপশিষ্ট থাকে; কিন্ত ঘ্যামোনিয়ম্‌ 
টার্টেট দ্ধ করিলে শুদ্ধ অঙ্গার ভিন আর কিছুই থাকে না। 

দ্রব-পরীক্ষা- টার্টারিক্‌ ক্্যসিড্কে সমক্ষারাম্ম করিয়া অথবা 
(সা [ডিযম-পে।ট [সিয়ম্‌-টা [টেট (1২০])016 এ) গলে দ্রব করিনা পরী- 
ক্ষার্থে গুধীত হয়। 

(ক) ক্যাল্পিয়ম্‌ ক্লোরাইড সনে।গে খ্েতধর্ণ ক্যাল্সিয়ম টার্টেট 
(041116080)9) অধঃস্থ হয়। ইহা সকল দ্রাবকেই দ্রধণীয়। ফ়ামোনিয়ম্‌ 
ক্লোর।উডের দাখণ সংঘোগেও ইহা গলিয়া যায় কিন্তু ফ্যামোনিয়াতে ইহ! 
দ্রবণীয় নহে। 

৬খ) পোটাসিয়ম্‌ ক্লোরাইড সংঘোগে শ্বেতবর্ণ দানা-বিশিষ্ট হাইড্রো- 
জেন-পোটসির়ম্টার্রেট (04506) অধস্থ হয়। ইহা! খনিজ-দ্রাবক 
এবং ক্ষার মাত্রেই দ্রবণীয়) কিন্তু য্যাসিটিক্‌ য্যাসিডে গলে না। অধিক 

পরিমাণে আলোড়ন করিলে অথবা স্ুরা-সার ঘংঘেগে এই পদার্থ শীদ্ই 
অধ্স্থ হইয়া পড়ে। ট 

(গ) ঢুণের জল (14070 ৮৮000) ঘোগ করিলে শ্বেতবর্ণ ক্যাল্‌. 
পিয়ম্‌ টাটেট অধংস্থ হয়। 

(ঘ) সিল্ভার্‌ নাইটে ংবোগে শেতবর্ণ সিল্ভার টাটে টু অধযস্ত 
হয়। ইহা র্যামোনিয়াতে দ্রবণীয়। এই অধংস্থ পদার্থ অল্প পরিমাণ ফ্যামো- 
নিন সংযোগে দ্রব করতঃ টে টিউবে স্ণ্যে রাখিয়া ১৫।২০ মিনিট কাল 
ফুটাইলে টেষ্ট টিউবের গাত্রে ধাতব রে।প্য সংলগ্ন হয় এবং টিউবটা উজ্জ্বল 
দর্পণবৎ প্রতীয়মান হয়; ইহাই টার্টারিক্‌ ফ্যাসিডের সর্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষা। 

(ড) ফ্যাসিটেট অব লেড় সংযোগে শ্বেতবর্ণ দ[না-বিশিষ্ট লেড্‌ টার্ট্ট্ 
অধঃস্থ হয়; ইহা! নাইট,ক্‌ ফ্যানিড্‌ এবং য্যামোনিয়াতে দ্রবণীয়। 

(5) টা্টারিক্‌ য়্যাসিড অধবা কোন ধাতব টার্টেটের সহিত উগ্র 
সল্ফিউরিক্‌ য়্যাসিড্‌ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহা সল্ফার্‌ 
ডাই-অক্সাইড্‌ (802), কার্ববন্‌ ডাই-অক্সাইড্‌ (002) এবং কার্ববন্‌ . 


১১৮ ফলিত-রসায়ন । 


মনক্লাইড (009) নামক ত্রিবিধ বাস্প ও অঙ্গার এই চতুর্ধিধ পদার্থে 
বিসম।পিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ আকার ধারণ করে। 


সাইটি,ক্‌ য্যাসিড্‌ €(0০11807) 
সাংযোগিক গুরুত্--১৯২। 


সাইটি ক্‌ ফ্যাসিড্‌ লেবু প্রভৃতি কতিপয় অশ্ন ফলের রস হইতে প্রস্তত 
হইয়া থাকে । এই দ্রাবক বর্ণহীন, দনা-বিশিষ্ট ও নিরেট । ইহ! ধাতুর সহিত 
মিলিত হইয়া বে সকল লবণ প্রস্তত করে, তাহাদিগকে সেই সেই ধাতুর 
সাইটে,ট (01৮4০) কহে। 

অগ্নি-পরীক্ষা-_সাইটি.ক্‌ ফ্যাসিড প্ল্যাটিনম্‌ পাতের উপর বখিয়া 
উত্তাপ প্রয়োগ করিলে গলিয়া যায় এবং উগ্র-গন্ধ-ুক্ত ধূম নির্গত হয়; পরি- 
শেষে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু টার্টারিক্‌ ফ্যাসিড্‌ অপেক্ষ। অন্ন পরিমাণ 
অঙ্গার দগ্ধাবশিষ্ট থাকে । ক্ষার ধাতু অথব! ক্ষার-মৃত্তিকা-ধাতুর সাইটেটে 
পোঁড়াইলে এ সকল ধাতুর কার্বনেট্‌ অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত হইয়। দগ্ধীব- 
শি্ট থাকে । 

দ্রব-পরীক্ষা-__সাইটি ক্‌ য্যাসিড্‌ সমকক্ষারায় করিয়া অথবা পৌটা- 
সিয়ম্‌ সাইটেটু জলে দ্রব করিয়া! পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) ক্যাল্সিয়ম্‌ ক্লোরাইড সংযোগে শীতলা বস্থায় কোন পদার্থ অধযস্থ 
হয় না, কিন্তু ফুটাইলে শ্বেতবর্ণ ক্যাল্পিয়ম্‌ সাইটে,টু (০৭36০611507)2 
অধঃস্থ হয়। ইহা য়্যামোনিয়াতে দ্রবণীয় । 

(খ) চুণের জল সহযোগেও পূর্বোস্ত গতি ক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে। 

(গ) দিল্ভার্‌ নাইটেট দংঘোগে শেতবর্ণ সিল্ভার্‌ সাইটে 
(0075%8307) অধঃস্থ হয়। ইহা ফ্লযামোনিয়াতে দ্রবণীয়, কিন্ত এই 
দ্রাবণ ফুটাইলে টেষ্ট টিউবের গাঁত্রে রৌপ্য সংলগ্ন হইয়া দর্পণ প্রস্তুত হয় না 
(টার্টারিক্‌ ফ্্যাসিডের সহিত প্রভেদ )। 

: (ঘ) সাইটি ক্‌ ফল্যাসিভূ অথবা কোন ধাতব সাইটে,টের মহিত উগ্র 


অকৃজালিক্‌ য়্যাসিড্‌। ১১৯ 


সল্ফিউরিক্‌ ফল্যাসিড় মিশ্রিত করিয়া! উত্তাপ প্রয়োগ করিলে কার্ববন্‌ 
ডাই-অক্সাইড্‌ ও কার্ববন্‌ মনক্স।ইড্‌ বাষ্প নির্গত হয়, কিন্তু অধিকক্ষণ 
গ্ঘরিয়া উত্তাপ প্রয়োগ না করিলে টাটারিক্‌ র্যাসিডের স্তায় কৃষ্ণবর্ণ হয় না 
(টার্টারিক্‌ র্যাসিডের সহিত গ্রভেদ্ )। 


চি 





মেলিক্‌ য্যাসিড্‌ (04171005) 
সাংযোগিক গুরুত্ব--১৩৪। 

এই দ্রাবক অপক আত্ম ও অন্তান্ত কতিপয় অগ্ন ফলের মধ্যে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। ইহা ধাতুর মহিত মিনিত হইলে যে মকল লবণ গ্রস্তত হয়, 
তাহাদিগকে যেই মেই ধাতুর মেলেট্‌ (110419) কছে। 

ব্রব-পরীক্ষা-_মেলিক্‌ য্যাসিড্‌ সম-্ষারাস্তর করিয়া পরীক্ষার্থে গৃহীত 
হয়। 

(ক) ক্যাল্সিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌ সংযোগে শীতলাবস্থায় কোন পদার্থ 
অধ হয় না, কিন্ত ছুটাইলে শবেতবর্ণ ক্যাল্সিয়ম্‌ মেলেট (041140805) 
অধঃস্থ হয়। পরীক্ষার্থীন দ্রাবণ বিশেষরূপ ঘন না হইলে ক্যাল্সিয়ম্‌ মেলেট্‌ 
সহজে অধস্থ হয়না । 

(খ) চুণের জল মহযোগে উত্তাপ প্রয়োগ করিলেও কোন পদার্থ 
অধঃস্থ হয় না (সাইটি,ক্‌ য্যাসিডের সহিত প্রভেদ )। 

(গ) সিল্ভার্‌ নাইটে সংযোগে শ্বেতবর্ণ সিল্ভারু মেলেট্‌ 
(০4114488295) অধস্থ হয়) ইহা উত্তাপ সংযে।গে ধূসরবর্ণ ধারণ করে। 





অক্জালিক্‌ ষ্্যাসিড্‌ (0217504) 
সাংযোগিক গুরুত্ব--৯০। 


আমরুল শাক, চুকাপালম (10197 5০761), রেউচিনি (£২70081 ) 
গ্রতৃতি কতিপয় উত্তিদের মধ্যে অক্জালিক্‌ য্যাসিড্‌ যুক্তাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়! 
যায়। ওল্‌, কচু প্রভৃতি কন্দ মধ্যে ইহা! ক্যাল্মিয়ম্‌ ধা্চুর সহিত মিলিত হইয়া 


১২০ ফলিত-রপায়ন । 


অকৃজালেট্‌ অব্‌ লাইম্রূপে অবস্থিতি করে। চিনির সহিত নাইটি,ক্‌ য্যাসিড্‌ 
মিশ্িত করিলে এই দ্রাবক উৎপন্ন হয়। ইহা বর্ণহীন, নিরেট ও দানা-বিশিষ্ট 
এবং ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ । ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যে সকল লবধ 
গ্রস্ত হয় তাহাদিগকে অক্জালেট্‌ (0)21216) কছে। 

অগ্নি-পরীক্ষ। -অক্জালিক্‌ য্যাির্ডে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহার 
কিয়দ.শ মাত্র কার্বন মনক্যাউড্‌ ও কার্বন ড/ই-অন্লাইড্‌ বাম্প অথবা 
ফর্ট্িক র্যাসিডে বিমমাসিত হয়) অবশিষ্টাংশ কোনরূপ নী ন! হইয়া 
ধুমাকারে উড়িয়া যায়। ক্ষার-ধাতুর অথবা ক্ষারমৃত্তিকা-ধাতুর অক্জালেট্‌ 
পোড়াইলে কার্বন ডাই-অন্স।ইড্‌ বাষ্প নির্গত হয় এবং ৪ ধাতুসমূহের 
কার্বনেট্‌ মাত্র ও শেষোক্ত ধাতুসমূহের কার্বনেট ও অক্সাইড একত্র মিশ্িত 
হইয়া দগ্ধাবশিষ্ট থকে । অন্তান্ত অগ্গারক পদার্থ দগ্ধ করিলে যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ 
হয়, কোন অকৃজালেট পোড়।ইলে মেরূপ না হইয়া! অতাল্প পরিমাণেকানল 
হইয়া থাকে । 

দ্রব-পরীক্ষা-_অক্জাঁলিক্‌ য়্যাসিড্‌ সম-ক্ষ।রান্ন করিয়া অথবা যামো- 
নিয়ম অক্জালেট জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) ক্যাল্সিয়ম্‌ ক্লে/রাইভ্‌ মংযোগে শ্বেতবর্ণ ক্যাল্সিয়ম্‌ অক্জা- 
লেট (05004) অধঃস্থ হয়। ইহা নাইটি.ক্‌ ও হাইডোক্লোরিক্‌ ফ্যাঁসিডে 
দ্রবণীয়; কিন্ত যযাসিটিক্‌ য্যাসিড্‌ বা গ্্যামোনিয়াতে দ্রবণীয় নহে। 

(খ) বেরিয়ম্‌ ক্লৌরাইড্‌ যোগে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম্‌ অক্জালেট্‌ 
(98050) অধঃস্থ হয়। ইহ] হাইড্োক্োরিক- নাইটি ও ফ্যালিটিক্‌ 
য্যাসিডে দ্রবণীমন। 

(গ) সিল্ভার্‌ ন।ইটে,টু সংযোগে শ্বেতবর্ণ সিল্ভার্ অক্জালেট্‌ 
(45850204) অধযস্থ হ্য়। ইহা নাইটিক্‌ য্যাসিড্‌ও ষ্যামোনিয়াতে দ্রবণীয়। 

(ঘ) একটা টেষ্টুটউবের মধ্য নিরেট অক্জালিক্‌ ফ্যাসিডের সহিত 
উগ্র সল্ফিউরিক্‌ ফল্যাসিড্‌ মিশ্রিত করিয়! উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, উহা বিশ্ব- 
মাসিত হইয়া যায় এবং কার্বন্:মনক্মাইভ্‌ ও কার্বন্‌ ডাই-অব্মাইড্‌ বাম্প নির্গত 
হয়। টেষ্টুটিউবের মুখে একটী জলন্ত বাতি ধারণ করিলে কার্বন মনঝ্মাইড্‌ 
বাঁশ ঈষৎ নীলবর্ণ শিখ! ধারণ করিয়া জলিতে থাকে । 


স্যক্সিনিক্‌ ফ্যাসিড্‌। ১২১ 


অন্ঠান্ত অঙ্গারক দ্রাবকের ন্যায় অক্জালিক্‌ ফ্্যাসিডের সহিত সল্ফিউ- 
রিকৃ ফ্যাসিড্‌ মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে উহা! কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে ন1। 





দ্বিতীয় বা বেন্জ্োয়িক্‌ ফ্যাসিড্‌ শ্রেণী। 
বেন্জোয়িক্‌ য্যাসিড্‌ (0711692) 
সাংযোগিক গুরুত্ব--১২২। 


এই দ্রাবক কতকগুলি বৃক্ষের নির্যাস মধ্যে অবস্থিতি করে। উত্তাপ 
সংযে।গে উক্ত নির্যাস হইতে ইহা! স্ুচিকার ন্ায় স্কটিকাকারে পৃথক হইয়। 
পড়ে। বেন্জোয়িক্‌ য়া।সিড্‌ জলে সহজে রবণীয় নহে, কিন্তু স্ুরা-সার ও 
ঈথর্‌ সংবোগে গলির যায় । ধাতুর সহিত মিপিত হইয়া! যে সকল যৌগিক হয়, 
তাহার্দিীকে দেই সেই ধাতুর বেন্জোয়েটু (1374০800 ) কছে। 

অগ্নি-পরীক্ষ।_-এক খণ্ড গ্ল্যাটিনম্‌ পাতের উপর বেন্জে।য়িক্‌ য্যাসিড্‌ 
রাঁথিয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহ! উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট বাস্পে পরিণত হইয় 
জলিয়া উঠে ও কৃঞ্চবর্ণ ধুমঘুক্ত শিখা উৎপাদন করে। 

দ্রব-পরীক্ষা-_য়্য।মোনিয়ম্‌ বেন্জোয়েট্‌ জলে দ্ধ করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হর। 

(ক) ফেরিক্‌ ক্লোরাইড সংযোগে বাদামি রঙের ফেরিক্‌ বেন্জোয়েট্‌ 
অধস্থ হয়। 

(খ) উগ্র সল্ফিউরিক্‌ ফ্্যাসিছ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ গ্রয়োগ করিলে 
বেন্জোয়িক্‌ ফ্যাসিড্‌ কষ্তবর্ণ হয় না।, 





শ্যক্সিনিক্‌ য্যাসিড্‌ (০470694) 
সাংযোগিক গুরুত্ব_-১১৮। 
স্যক্সিনিক্‌ ষ্যাসিড্‌ স্থরা-সার, ঈথর এবং জলে সহজেই দ্রবণীয়। ইছা! 
ধাতুর সহিত মিলিত হুইয়া ধে সকল লবণ প্রস্তত করে, তাহাদিগকে সেই 
সেই ধাতুর স্যক্সিনেট্‌ (590০10966) কছে। 
১৬ 


৮ 


উই ফলিত-রসায়ন | 


অগ্নি-পরীক্ষা-_-এক খণ্ড গর্যাটিনম্‌ পাতের উপর স্তকৃসিনিক্‌ ফ্্যাসিড্‌ 
, রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহা ধূম-ৃন্ত নীলবর্ণ শিখা ধারণ করতঃ 
জলিতে থাকে ( বেন্জোয়িক্‌ য্যাসিডের সহিত প্রভেদ )। 

দ্রব-পরীক্ষ।_য়্যামোনিয়ম্‌ স্যকৃসিনেট জলে ড্রব করিয়া! পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। ৃ 

(ক) ফেরিক্‌ ক্লোরাইড সংযোগে পাটলবর্ণ ফেরিক্‌ স্তক্সিনেট্‌ 
অধযস্থ হয়। 

(খ) য্যাসিটেট্‌ অব লেড্‌ সংযোগে শ্বেতবর্ণ লেড্‌ স্যক্সিনেট্‌ অধঃস্থ 
হয়। 

(গ) য়্যামোনিয়া, সুরা-সার ও বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইডের দ্রাবণ পর্যায় 
ক্রমে যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম্‌ স্যক্সিনেট্‌ অধঃস্থ হয়। বেন্জোরিক্‌ 
য্যাসিড্‌ এই প্রতি ক্রিয়। প্রদর্শন করে না৷ বলিয়! এই পরীক্ষা দ্বারা স্তকৃ- 
সিনিক্‌ ফ্যাসিড্কে বেন্জোগ্লিক্‌ ফ্যাসিড্‌ হইতে পৃথক করা যাঁয়। 





তৃতীয় শ্রেণী। 
ফেরো-সায়নিক্‌ ঝ হাইড্রে-ফেরো-সায়ানিক্‌ য্যাসিড্‌1114-(0)9) 
সাংযোগিক গুরুত্ব--২১৬। 


এই দ্রাবক ধাতুর মহিত মিপিত হইয়া যে সকল লবণ প্রস্তত করে, তাহা- 
দ্িগকে সেই সেই ধাতুর ফেরো-সায়ানাইড্‌ ( 1০7০-0)80106 ) কহে। 
ধাতব ফেরো সায়ানাইভ্দিগের মধ্যে পোটাসিয়ম্‌ ফেরো-সায়ানাইড্‌ সচ- 
রাচর রাসায়ণিক বিশ্রেষণ কার্যে ব্যবহৃত হইয়! থাকে। 

দ্রব-পরীক্ষা_-পোটাসিয়ম্‌ ফেরো-সায়ানাইড্‌ জলে দ্রব করিয়া পরী- 
ক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) সিল্ভার নাইট্রেট সংযোগে শ্বেতবর্ণ সিল্ভার্‌ ফেরো-সাঁয়া- 
নাইড্‌ €48+:০(০২)০) অধ:স্থ হয়। ইহা ক্্যামোনিয়াতে দ্রবণীয় নহে; 
কিন্ত সায়ানাইভ্‌ অব্‌ পোটাসিয়ম্‌ সংযোগে গলিয়া ঘায়। 


সল্‌্ফো-সায়ানিক্‌ ফ্যাসিড্‌। ১২৩ 


(খ) কপার্‌ সল্ফেট্‌ সংযোগে মেহগৃনি রঙের কপার ফেরো-সায়া- 
নাইড্‌ 1 08270(03)6) অধঃস্থ হয়। কপার্‌ সল্ফেটের ড্রাবণ ক্ষীণ হইলে 
গুদ্ধ মেহগৃনি বর্ণ উৎপন্ন হয়, কোন পদার্থ অধ:স্থ হয় না। 

(গ) ফেরিক্‌ ক্লোরাইড্‌ সংঘোগে গাঢ় নীলবর্ণ গ্রসিয়ান্‌ ত্র (1১8১- 
১121) 13106) অধঃস্থ হয়। ্ 

(ঘ) ফেরস্‌ সল্ফেটু মংঘোগে ঈষৎ নীলবর্ণ পদার্থ অধযস্থ হয়। বায় 
সংস্পর্শে ইহার বর্ণ গাঢ় হইয়া যায়। 





ফেরি-সায়ানিক্‌ ব| হাইড্রো-ফেরি-সায়ানিক্‌ য্যাসিড্‌ (113:510)9) 
সাষোগিক গুকুত্ব-_২১৫। 

এই দ্রাৰক ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যে সকল লবণগ্গ্রস্তত করে, 
তাহাদিগকে সেই দেই ধাতুর ফেরি-সয়ানীইড্‌ (16৮7-0%71০ ) কহে। 
ফেরি-সায়ানাইড্‌ দিগের ব্যবহার অতীন বিবল। পো্টাসিয়ম্‌ ফেরি-সায়া- 
নাইড্‌ পরিচায়করূপে সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

দ্রব-পরীক্ষা_ পোটাসিয়ম্‌ ফেরি-সায়ানাইড্‌ জলে দ্রব করিয়! পরী- 
ক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) সিল্ভার্‌ নাইটে সংযোগে কমলালেবুর রঙের সিল্ভার্‌ ফেরি- 
সায়ানাইভ (৫3৮০(০)0 অধযস্থ হয়। 

(খ) ফেরস্‌ সল্ফেট্‌ স'যোগে নীলবর্ণ টার্ণ্বুল্স্‌ ত্র (18778]], 
1319০) অধস্থ হয়। " 

(গ) ফেরিক্‌ ক্লোরাইড সংযোগে কোন পদার্থ অধযস্থ হয় না; কিন্ত 
দ্রাবণ হরিদাভ-ধুত্রবর্ণ ধারণ করে। 


সল্ফো-সায়ানিক্‌ য্যাসিড্‌ (০15) 
সাংযোগিক গুরুত্ব-_৫৯। 
এই দ্রাৰক ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যে সকল লবণ প্রস্তত করে, তাহা". 


১২৪ ফলিত-রমায়ন। 


দিগকে সেই সেই ধাতুর সল্ফে-সায়ানাইড্‌ বা সল্ফো-সায়ানেট (5%1- 
27-00205 0 9011110-052269) কহে। 

পোটাসিয়ম্‌ সল্ফো-সায়ানাইড্‌ সময়ে সময়ে কেবল পরিচারক রূপে 
ব্যবহ্ৃত হয়। 

দ্রব-পরীক্ষা- পোটাসিয়ম্‌ সল্কো-সায়ানাইড্‌ জলে দ্রব করিয়া 
পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) নাইট্রেটু অব সিলভার সংযোগে শ্বেতবর্ণ সিল্ভার্‌ সল্ফোৌ- 
সায়ানাইড্‌ (৫(০)১) অধংস্থ হয়। 

(খ) ফেরিক্‌ ক্লোরাইড সংযোগে দ্রাবণ গাঁড় রক্তবর্ণ ধারণ করে। 
হাইড্রোক্োরিক্‌ ফ্যসিড্‌ ইহাতে যোগ করিলে এই বর্ণের কোন পরিবর্তন হয় 
না, কিন্তু কষ্টিক্‌ পটাশ্ বা সোডা, মার্কিউরিক্‌ ক্লোরাইড্‌, অথবা নাইটিক্‌ 
য্যাসিড্‌ যোগ করিলে রক্রবর্ণ দ্রাবণ বর্ণহীন হইয়া যামু (মিকোনিক্‌ য়্যংমিডের 
সহিত প্রভেদ)। 


পপ শীশীপশিশীসপীশীশীপীি 


যন্যাসিটিক্‌ য্যাসিড্‌ (0211402) 
সাংযোগিক গুরুত্--৬০ | 

এই দ্রাবক কাঠ চোয়াইয় গ্রস্তত হইয়া থাকে । বীয়ার্‌ বা অপর কোন 
মগ্ঘ প্রায় এক পক্ষ কাঁল অনারুত অবস্থায় রাখিয়া দিলে বাযুস্থিত অক্সিজেন 
মগ্যের জুরা-সারের সহিত মিপিত হইয়। ফ্যাঁসিটিক্‌ ফ্যাসিড্‌ প্রস্তুত করে। 
সির্কা বা ভিনিগার্‌ (৬178৫) ফ্াাসিটিক য়্যাসিড্‌ হইতে প্রস্তত হয়। 

কতিপয় উদ্ভিদের রসে ফ্যাপিটিক্‌ ফ্যাসিড্‌ প্রাপ্ত হওয়! যায়। সোডিয়ম্‌ 
্যাসিটেটের সহিত উগ্র সল্ফিউরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ মিশ্রিত করতঃ চোয়।ইয়! বিশুদ্ধ 
্যাসিটিক্‌ ফ্যাসিড প্রস্তুত হইয়! থাকে । ইহার অপর একটা নাম গ্নেশিয়্যাল্‌ 
(01592) ফল্যাসিচিক্‌ ফল্যাসিডূ। 

এই দ্রাবক তরল, উগ্র-গন্ধ-যুক্ত ও বর্ণহীন। ইহা জলে সহজেই দ্রবণীয়। 
ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যে সকল যৌগিক প্রস্তত হয়, তাহাদিগকে সেই 
সেই ধাতুর য্যাসিটেট্‌ (১০৩1৪) কছে। সোডিয়ম্‌ ্যাসিটেট, য্যামোনিয়ম্‌ 


ফর্মিক্‌ য্যাসিড্। ১২৫ 


্য/সিটেট্‌, কপা র্‌ য্যাসিটেট্‌ ও লেড্ ফ্য।সিটেটের বাবহার সচরাঁচর দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

* অগ্নিপরীক্ষা_ক্ষার-ধাতু 'ও ক্ষার মৃত্তিকা ধাতুর য়্যাসিটেট্‌ গুলি সমধিক 
উত্তাপ সংযোগে বিসমাদিত হইর। কার্ধনেটে পরিণত হয়। অপরাপর ধাতুর 
্যাসিটেট্‌ উত্তাপ সংযোগে ধাতব জ্লিকৃসাইড্‌ অথবা মূল ধাতুতে পরিণত হয়। 
যযাপিটেটু পোড়াইলে কৃষ্ণবর্ণ হয় না । 

দ্রব-পরীক্ষ/-সোডিয়ম্‌ ফ্যাসিটেট জলে ড্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

(ক) পিল্ভ।র্‌ নাইট্রেট সংঘোগে খেতবর্ণ সিল্ভার্‌ ফল্যাসিটেট্‌ 
(০21134১20) অধদস্থ হয়) ইহ] রামেনিয়াতে দ্রবণীয় | 

(খ) ফেরিক্‌ ক্লোরাইড সংযোগে দ্রাবণ গা রক্তবর্ণ ধারণ করে। এই 
রক্তবর্ণ দ্রাবণ ফুটাইলে লৌহ মেটিগ্না রঙের বেসিক্‌ য্যাসিটেট রূপে অধঃস্থ 
হয় এবং দ্রাবণটা বর্ণহীন হইয়া! যায় । 

(গ) যে কোন য্যাপিটেটের সহিত উগ্র সল্ফিউরিক্‌ র্যাসিড্‌ মিশ্রিত 
করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে য্য।/সিটিক্‌ যন্যাসিড় বাষ্প রূপে নির্গত হয়) 
উগ্র গন্ধ দ্বারা ইহা অনুভূত হইয়। থাকে । 

(ঘ) যে কেন য়্যাসিটেটের হিত উগ্র সল্ফিউরিক্‌ য্যাসিড্‌ ও অল্প 
পরিমাণ স্বরা-সার মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়েগ করিলে সুগন্ধধুক্ত য্যাসি- 
টিক ঈথর্‌ (১০০1০ 15010) বাশ রূপে নির্ঘত হয়। 





ফর্্িক্‌ য্যাসিভ্‌ (01750-) 
সাংযোগিক গুরুত্ব_3৬। 
এই দ্রাবক অধুক্তাবস্থায় পিগীলিক1 বিশেষের শরীর মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
পিপীলিকা দংশনে ইহা ত্বক মধ্যে প্রবিষ্ট হয় বলিয়াই জাল! অন্থভূত হর। 
কতক গুণি বিছুটা গাছের মধ্যেও ইহা অবস্থিতি করে। ধাতুর সহিত ফর্শিক 
্যাসিড্‌ মিলিত হইলে যে সকল লবণ প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে সেই সেই ধাতুর 
ফন্মেট (6০779$০) কহে। ফর্শেটু পোড়াইলে কৃষ্ণনর্ণ হয় না। 


১২৬ ফলিত-রসাঁয়ন | 


দ্রব-পরীক্ষা--সোডিয়ম্‌ ফর্ম জলে ড্রব করিয়া পরীক্ষার্থে গৃহীত 
হয় 

(ক) সিল্ভার্‌ নাইট্রেট স'ঘোগে শ্বেতবর্ণ সিল্ভারু ফর্মে 
(01/১205) অধংস্থ হয়। ইহা শীপ্বই (বিশেষতঃ উত্ত/প সংযোগে) কৃষ্ণবর্ণ 
ধারণ করে। ই 

(খ) ফেরিক্‌ ক্লোরাইড্‌ সংযোগে দ্রবণ রক্তবর্ণ ধারণ করে। 

(গ) মার্কিউরিক্‌ নাইটে সংখোগে শ্বেতবর্ণ ফর্ম অব্‌ মার্কারি 
অধঃস্থ হয়; ইহা! হইতে পারদ ধ।তবাকারে শীঘ্বই পৃথক্‌ হইরা পড়ে বলিয়া ইহা 
ধূদরবর্ণ ধারণ করে। 

(ঘ) যে কোন ফর্থ্েটের সহিত উগ্র সল্ফিউরিক্‌ যযাপিড্‌ মিশ্রিত 
করিলে স্ুটন হয় এবং কার্ব্বন্‌ মনক্মাইড্‌ বাষ্প (০০) নির্গত হইতে থাকে । 
অগ্নিসংঘে।গে এই বাম্প নীলবর্ণ শিখা ধারণ পূর্বক জলিতে থাকে । 





নিম্ন লিখিত দ্রাবক গুলি কোন শ্রেণীবিশেষের অন্থভূতি নহে কিন্তু উহার 
সর্বদা আমাধিগের ব্যবহারে আইসে বলিয়া এস্থলে তাহাদের পরীক্ষা বিবৃত 
হইল-- 

কার্ববলিক্‌ য্যাসিড্‌ বা ফিনল্‌ (1270101, 0০6115017) 
সাংষোগিক গুরুত্ব--৯৪। 

পাথুরিয়া কয়লা চোয়াইয় কার্ববলিক্‌ ফ্যাসিড্‌ প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
বিশুদ্ধ কার্ধনিক্‌ য্যাসিড্‌ দেখিতে বর্ণহইন ও দানা-বিশিষ্ট; ইহার গন্ধ ভীত 
অথচ মিষ্ট। 

কার্বলিক্‌ য্যাসিড্‌ একটী ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ । ভ্রমক্রমে অথবা! আত্ম- 
হত্যা মাননে ইহা! সেবন করিয়া অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই 
দ্রাবক শরীরের কোন স্থানে লাগিলে তীব্র জাল! অনুভূত হয় এবং সেই স্থানের 
ত্বক ঈষৎ স্ছুটিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। মুখবিবরের ত্বকে লাগিলে সেই 
স্থান অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শ্বেতবর্ণ হইয়া যায় । 

সচরাচর যে লালবর্ণের কার্বলিক্‌ র্যাসিড দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা 


স্তালিসিলিক্‌ ফ্যাসিড্‌। ১২৭ 


সম্পূর্ণ বিশ্তদ্ধ নহে। এই দ্রাবক শীতল অপেক্ষা উষ্ণ জলে অধিক দ্রবণীয়। 
স্থরা-মারে অতি সহঙ্গেই দ্রব হইয়া ঘাঁয়। ইহা পচন-নিবাঁরক (4৬711560১07) 
ঞবং ছর্গন্ধনাশক ( 1)০-00071?01)। | 

দ্রব-পরীক্ষা-_কার্ববলিক্‌ য্যাসিড্‌ উষ্ণ জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। প্র 

(ক) জল-মিশ্রিত ব্রোমিন্‌ (3700010 ৫০) সংযোগে হরিদাঁভ- 
শ্বেতবর্ণ ট্াই-ব্রোমো-ফিনল্‌ (7101 0101010-11)61)9] ) অধযস্থ হয়। 

(খ) ফেরিক্‌ ক্লোরাইড্‌ সংযোগে দ্রাবণ বেগুণী বণ ধারণ করে। 

(গ)য়্যামোনিয়। এবং বিন্দু মাত্র সোভিয়ম্‌ হ1ইপো-ক্লোর।ইটের 
দ্রাবণ একত্রে যোগ করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে পরীক্ষাধীন দ্রাবণ 
গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করে। এই নীলবর্ণ দ্রাবণ দ্রাবক-সংঘেগে লোহিত বর্ণ 
হইয়া*যায়। 





স্তালিসিলিক্‌ যাসিড্‌ (0711603 ) 
সাংযোগিক গুরুত্ব --১৩৮। ্‌ 
এই দ্রাবক উদ্ছিদ বিশেষের মধ্যে যক্তাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধাতুর 
সহিত ইহ! মিলিত হইলে থে সকল লবণ প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে মেই 
মেই ধাতুর স্যালিসিলেট্‌ (3211419) কহে। সোডিয়ম্‌ স্যালিসিলেট্‌ 
ওধধরূপে সর্ধদা বাবহৃত হইয়। থাকে, কিন্তু ইহা অধিক মাত্রায় সেবন 
করিলে শরীরে বিষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
স্য্যলিসিলিক্‌ য্যাসিড্‌ শীতল «জলে অত্যন্ন পরিমাণে দ্রবণীয়, কিন্ত 
উষ্ণ জল, সুরা-সার বা ঈথরে সহজেই ড্রব হইয়া যায়। এই দ্রাবক অতি 
উৎকৃষ্ট পচন-নিবারক। 
অগ্নি-পরীক্ষা__স্তালিসিলিক্‌ য্য।/সিড্‌ ও চুণ একত্র মিশ্রিত করিয়া 
উত্তপ্ত করিলে কার্ববলিক্‌ ফ্যাসিড্‌ উৎপন্ন হয়; ইহা গন্ধ দ্বারা অনুভূত 
হইয়। থাকে। 
দ্রব-পরীক্ষা-_স্যালিসিলিক্‌ ফল্যাসিড় জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 


১২৮ ফলিত-রসায়ন। 


(ক) ফেরিক্‌ ক্লোরাইভ্‌ সংযোগে দ্রাবণ বেগুণী বর্ণ ধারণ করে) 
দ্রাখক বা ক্ষার সংযোগে এই বর্ণ নষ্ট হইয়া! যায়। 
(খ) জল-মিশ্রিত ত্রোমিন্‌ সংযোগে শবেতবর্ণ পদ্দীর্ঘ অধঃস্থ হয়। ' 





মিকোনিক্‌ ফ্যাসিড্‌ 0০711407) 
সাংযোগিক গুরুত্ব--২০০। 

অহিফেন মধো এই দ্রাবক মক্লিয়ার ( 81০72) ) সহিত মিলিত হইয়া 
মিকোনেট্‌ অব্‌ মঞ্িয়া রূপে অবস্থিতি করে। 

দ্রব-পরীক্ষ।মিকোণিক্‌ ফ্যাসিভ জলে ড্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
গৃহীত হয়। 

€ ক) ফেরিক্‌ ক্লোরাইড সংযোগে দ্রাবণ গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করে। 
ইহা কুটাইলে কোন পদার্থ অধ্যস্থ হয় ন! এবং দ্রাবণের বরের কোন পরি- 
বর্তন ঘটে না (ফ্্য(সিটক্‌ র্যাসিডের সহিত গ্রভেদ )। 

মাকিউরিক্‌ ক্লোরাইড্‌ সংঘোগে দ্রাবণের বর্ণ পরিবন্ঠিত হয় না (সল্‌্ফো- 
সায়ানিক্‌ ফ্্যাসিডের সহিত গ্রভেদ)। 

(খ) যল্যাসিসেট অব্‌ লেড্‌ সংযোগে শ্বেতবর্ণ লেড় মিকোনেটু 
অধ:স্থ হয়। 





ট্যানিক্‌ য়্যাসিড্‌ ( 6০741170099) 
সাংযোগিক গুকত্ব--৩২২। 

এই দ্রাবক মাঁজুফল, হরিতকী, আমলকী, বিভিতকী ( বছেড়া ) প্রভৃতি 
বহুদংখ্যক কাঁয় উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যে গ্যালিক্‌ ফ্যাসিডের সহিত মিশ্রিত 
হইয়া অবস্থিতি করে। 

এই দ্রাবক ধৃমর বর্ণ, নিরেট ও জলে দ্রবধীয়; ইহার স্বাদ কষায়। কোন 
[তুর সহিত মিণিত হইয়া যে লবণ প্রস্তত হয়, তাহাকে উক্ত ধাতুর ট্যানেট্‌ 
1877505) কহে। 

দ্রব-পরীক্ষা-ট্যানিক্‌ য্যাসিড্‌ জলে দ্রব করিয়া গরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 


গ্যালিক্‌ য্যাসিড্‌। ১২৯ 


(ক) জিল্যাটিনের দ্রাবণ (0014170, [5101958 ) সংযোগে ঈষৎ 
হরিদ্রাবর্ণ পদার্থ অধঃস্থ হয়। 
* (খ) ফেরিক্‌ ক্লোরাইড্‌ সংযোগে নীলাভ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ অধঃস্থ 
হয়; এইরূপে ইংরাজী কালী প্রস্তুত হইয়া থাকে। 





গ্যালিক্‌ য্যাসিড্‌ ( ০711605 ) 
সাংযেগিক গুরুত্ব--১৭০। 


পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে কতিপয় কথায় উদ্িজ্জ পদার্থের মধ্য ট্যানিকু 
যাশিড, গ্যাণিক্‌ য্যাপিডের সহিত মিশ্রিত হই! অবস্থিতি করে। 

এই দ্রাবক নিরেট, জলে দরবণীয় এবং ট্যাশিক্‌ য্যাসিড্‌ অপেক্ষা শুত্র। 
ইহাব স্বাদ কষায়। কোন ধাতুর সহিত মিলিত হইয়! যে লবণ প্রস্তত হয়, 
তাহাকে উক্ত ধাতুর গ্যালেট্‌ (08116) কহে। ্‌ 

দ্রবপরীক্ষ।__গ্য।লিক্‌ য্য।সিড্‌ জলে.দ্রব করিয় পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়। 

(ক) জিল্যটিনের দ্রাবণ মংযোগে কোন পদ।র্থ অধঃস্থ হয় না 
(ট্যানিক্‌ ফ্যাসিডের সহিত প্রভেদ )। 

(খ) ফেরিক্‌ ক্লোরাইড্‌ গ্যালিক্‌ ম্যাসিডের সম-ক্ষারাম্ন দ্রাবণে যোগ 
করিলে নীলাভ-কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ অধযস্থ হয়। 
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সগ্ডম পরিচ্ছেদ । 
উদ্ভিজ্ঞ-উপক্ষার ( ৮০2০(:)1৩ 411210105 )। 

আমরা সচরাচর ওষধার্থে যে সকল উদ্ছিদ্‌ ব্যবহার করিয়া থাঁকি, তাহা 
দের প্রায় দকলগুলির মধ্যে এমন* একটা সপুণ-সরাঁংশ (/১০৮৮০ [)11)- 
00১1০) নিহিত আছে, যদ্বার| উক্ত উদ্ছিদ্সমূহ উষধের গুণ ধারণ করে। 

পূর্ব উদ্ভিজ্জ ওষধ ব্যবহার করিতে হইলে রোগ বিশেষে মূল, বন্ধল, 
পত্র বা ফল-পেষণ*অথবা জলে সিদ্ধ করিয়া! রোগীকে সেবন করান যাইত; 
কিন্ত ইহাতে স্বতঃই ওষধের "মাত্রা ()০৯৩) অত্যন্ত,অধিক হইত এবং তাহ 
ঘেবনে রোগী বিশেষ কষ্ট অনুভব করিত। এতটিন্ন যধের সহিত উদ্ভিদ 
মধ্যস্থ কতকগুলি'অন।বশ্ঠক-দ্রব্যও.রে।গী সেবন করিতে বাঁধ্য হইত। ক্রমে 
ওধধ-গুগ-বিশিষ্ট উদ্ভিদ সকল [স্থুরাসারে ভিজাইয়া তাহা হইতে অরিষ্ট* 
(117.007০) ও অবলেহ 12861) প্রস্ততকরতঃ ওষধরূপে ব্যবহৃত হইত; 
ইহা দ্বারা কতকগুলি অনাবশ্তক পদার্থ পরিত্যক্ত হয়/মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণবূপে 
নকলগুলি পরিত্যাগ করা অসম্ভব । 

এক্ষণে উদ্ভিদ অন্তভূতি সগুণ-সারাংশ র।সায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পৃ 
করিয়া ওউষধার্থে ব্যবন্ৃত হইতেছে। এইরূপে উধধ অত্যন্ন মাত্রায় ব্যবহৃত 
হইয়াও বিশেষ উপকার দশে এবং কতকগুলি অনাবশ্তক পদার্থ পরিত্যক্ত 
হওয়াতে রোগীর ওষধ সেবনেও কষ্টবোধ হয় না এবং উষধের গুণেরও 
কোন ব্যতিক্রম ঘটে ন।। 

আমুর্কেদ-বিহিত উষধের মগুণ-সারাংশ এইরূপে পৃথক করা হয় ন| 
বলিয়া পাঁচন অথবা বটিকাঁদি সেবনে রোগীর বিশেষ কষ্টবোধ হয় এবং 
. অনেক স্থলে রোগীব বয়ম ও অবস্থান্থদারে আদৌ সেবন যোগ্য হয় না। 
এরূপ দেখা গিয়াছে যে কোন কোন কবিরাজি ব্টিকা এরূপ বৃহৎ থে 
তাহাদিগকে “গুলি” না বলিয়া! “গোল1” বলাই সঙ্গত বিবেচন1 হয়। পরস্ত 
দূরদৃষ্ট ক্রমে ধাহাঁদিগকে& একাধারে॥ রূপ-রস-গন্ধ-সমন্বিত* র্যালোপ্যাথি 
ওষধও কিছুদিন ধরিয়। সেবন করিতে হইয়াছে, তীহারাও ওষধ সেবনের 
কিরূপ ভয়ানক কষ্ট তাহ! বিশেষরূ্প অবগত 'আছেন। এরূপ অধিক মাত্রায় 


১৪৪ ফলিত-রসায়ন । 


ও অপ্রয়োজনীয় ওষধ সেবনে রোগীর ঘে শুদ্ধ কষ্টান্থুভব হয় তাহা! নহে) 
এতদ্বারা অজীর্ণ ক্ষ্ধামান্দ্য ও উদবাময় গ্রন্থতি কতকগুলি রোগও ওঁষধ সেব- 
নের ফল স্বরূপ স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। 

গুষধ ঘেবনের এরূপ কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই বোধ হয় 
অনেকেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পক্ষ'তী হইয়াছেন। 

অধুনা উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে সপ্তণসারাংশ বহির্ণত করিয়া ওষধরূপে 
ব্যবহার করিবার প্রথা ক্রমশঃই অধিকতর এ্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং 
এরূপ আশা কর! যায় যে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সহিত সমস্ত উদ্ভিজ্জ-পদা- 
খেরই সগ্ুণ-সারাংশ বহির্গত হইরা ওবধরূপে বাবহৃত হইবে এবং অল্প 
'মাত্রার় এমন কি কণিকামাত্র ব্যবহাঁরেই রাশি রাশি পরিমিত ওঁষধধ সেব- 
নের ফল প্রদর্শিত হইবে । 

উদ্ভিদের সগুণ-সারাংশ মধ্যে কতকগুলি য্য।ল্ক্যালয়েড্‌ (/01.21010) 
এবং অপরগুণি গ্রকোসাইড্‌ (01099) নামে অভিহিত। ফ্যাল্ক্যা- 
লয়েড্গুলি প্রায়ই ক্ষার-প্রতিক্রিয়া-সম্পন্ন (5১109117076200107) এবং 
ক্ষারের ন্যায় দ্রাবকের সহিত মিলিত হইয়া লবণ উৎপন্ন করে। এইরূপ 
ক্ষার-ধর্ধাক্রান্ত বলিয়! য়্যাল্ক্যালি ($11411) হইতে য্যাল্ক্যালয়েড শবের 
উৎপত্তি হইয়াছে এবং এজগ্ত ইহারা উদ্ভিজ্জ-উপক্ষার নামে অভিহিত হইল। 
প্রায় অধিকাংশ উত্ভিজ্জ-উপক্ষার নিরেট 'ও দেখিতে শুত্রবর্ণ) ইহ।দিগের মধ্যে 
কতকগুণি দানাবিশিষ্ট ও অপরগুলি চূর্ণাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়! যায়; ইহাদের 
মধ্যে আবার কতকগুণি বিষাক্ত । মফিন্‌, ষ্রিকৃনিন্‌ প্রভৃতি উত্ভিজ্ঞ-উপ- 
ক্ষারগুলি নিরেট ও বিষাক্ত; কুইনিন্‌ নিরেট কিন্তু অত্যধিক মাত্রায় সেবন 
না! করিলে বিষের কাধ্য করে না। নিকোটিন, কোনাঁয়৷ প্রভৃতি কতিপয় 
উদ্ভিজ্জ-উপক্ষার তরল ও বিষাক্ত। 

গ্কোসাইড্দিগের প্রধান রাসায়নিক ধর্ম এই যে উহাদিগের সহিত 
জল- মিশ্রিত সল্ফিউরিক্‌ ফ্্যাসিড্‌ যোগ করিয়! ফুটাইলে গ্ন [কোস্‌ (019০০9৩) 
বা গ্রেপ্‌ স্থগার্‌ (0905 5) উৎপন্ন হয়। 

য্যামিগ্ডেলিন, ডিজিট্যালিন্‌ প্রভৃতি এক একটা গ্ুকোসাইড্‌ 
. উদ্তিজ্ঞ-উপক্ষারের স্তায় কতকগুলি গ্ুকোসাইড্‌ও বিষধন্াক্রান্ত। 


মফিন্‌। ১৪৫ 


নিম্নে কতিপন্ব প্রয়োজনীয় বিষাক্ত উত্ভিজ্জ-উপক্ষারের পরীক্ষা বর্ণিত 
হইল £-_ | 


স্পেস পি সি 


মফিন্‌ (1011)10176, 0171119093)। 


(পুরাতন নাম মফিয়া) 


মফিন্‌ অহিফেণের প্রধান বিষাক্ত উপক্ষার । অহিফেন সেবনে শরীরে 
যে বিষলক্ষণ প্রকাশ পাঁয় মফিনের সন্তাই তাহার প্রধান কারণ। অহিফেন 
মগ্যে অন্তান্ত উপক্ষার থাকিলেও মফ্িনই উহার প্রধান ওষধ গুণ-প্রকাশক | 
মক্দিন্, মিকোনিক্‌ ফ্্যাধিডের সহিত মিলিত হঠর। মিকোনেট্‌ অব্‌ মফিগ্‌ 
রূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুচিকার স্ঠাঁয় স্কটিকাকারে অহিফেন মধ্যে অধস্থিতি করে। 
মফিক্‌ দেখিতে শ্বেতবর্ণ, ইহা চুর্ণ বা দানা-বিশিষ্ট উভয়বিধ অবস্থায় প্রাপ্ত 
হওয়া যাক্ন। ইহ শীতল জলে প্রায় অদ্রবণীপ়, উষ্ণজজলে কিয়ৎ পরিমাণে 
দ্রব হইয়া থাকে । 

মফ্রিন্‌ স্বরা-মার, য্যামিলিক্‌ ফ্যাল্কহল্‌ ও অধিক পরিমাণ ক্ষারের দ্রাবণ 
সংযোগে গলিয়। যায় । ইহা ক্লোরোফর্ম ও ঈথবে স।মান্ত পরিমাণে দবণীয় ূ 
হাইডেক্লোরিক্‌ য়্যাপিড্, সল্ফিউরিক্‌ য়াপিড্‌ এবং ফ্াখ্িটিক যাসিডের 
সহিত মিলিত হইয়া যথাক্রমে, মফিন্‌ হাইড্রোক্লোরেটু, মফিন্‌ সল্ফেটু 
এবং মফিন্‌ য্য।সিটেট্‌ নামক লবণ প্রস্তুত করে। এই লখণ সমূহ গুঁষধরূপে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

দ্রব-পরীক্ষ।__মফিন্‌ হাইড্রোক্ষোরেটু জলে দ্রব করিয়া পরীক্ষার্থে 
ব্যবহৃত হয়। 

(ক) কণ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডা সংযোগে শ্বেতবর্ণ মফিন্‌ অধযস্ত হ্র। 
পরিচায়কের পরিমাণ অধিক হইলে গলিয়৷ যায়। 

(খ) সম-ক্ষারাক্ ফেরিক্‌ ক্লোরাইড্‌ সংযোগে গাঢ় নীলবর্ণ উৎপন্ন হয়। 

(গ) আইওডিক্‌ য্্যাসিড্‌ এবং শ্বেত-সার-মণ্ড একত্রে যোগ করিলে 
নীলবর্ণ উৎপন্ন হয়। 

(ঘ) আইওঁডিক্‌ ষ্্যাসিড্‌ এবং কার্ববন্‌ ডাই-সল্ফাইভ্‌ একত্রে যোগ . 


১৭ 


১৪৬ ফলিত-রসায়ন । 


করিয়া আলোড়ন করিলে কার্ধন্‌ ডাই-দল্ফাইড্‌ গোলাপী বর্ণ ধারণ করিয়া 
দ্রাণের নীচে স্থিত হয়। 

(ড) মফ্রিন্‌ চূর্ণে উগ্র সল্ফিউরিক্‌ ফ্য/সিড্‌ যৌগ করিলে, কোন বর্ণ 
উৎপন্ন হয় না, ইহাঁতে বাই-ক্রোমেট অব্‌ পটাশ্‌ মিশ্রিত করিলে উজ্জ্বল 
হরিদ্র্ণ উৎপন্ন হয়। | 

(চ) মফরিন্‌ চূর্ণে উগ্র নাইটিক্‌ ফ্যাসিড যোগ করিলে প্রথমতঃ 
কমল[লেবুর-বর্থ উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরে ইহা! হরিড্রাবর্ণে পরিণত হয়। 

অহিফেন পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহাকে জলে দ্রব করিয়া 
ছাকিয়া লইতে হয়, পরে ছঁকিত দ্রাবণে মিকোনিক্‌ ফ্যাসিড্‌ এবং মফিন এই 
উভয়বিধ পদার্থ পৃর্ষোক্ত প্রণালীমতে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। 

ভারতবর্ষ-জ।ত অহিফেনে পফিরক্সিন্‌ (1১011)770%1179) নামক অপর 
একটা উপক্ষার আছে। অহিফেনের দ্রাবণে হাইড্রোক্লোরিক্‌ য্যাসিডূ যোগ 
করিরা উত্তপ্ত করিলে গোলাপী রও উৎপন্ন হয়। পঞ্চিরক্সিনের সহিত 
হাইডোক্লোরিক্‌ য্যাসিড্‌ মিলিত হইয়া! এই বর্ণ উৎপাঁদন করে। ইহা অহি- 
ফেনের একটা উৎকৃষ্ট পরীক্ষা । 


শপ স্পিপপা শী পীর 


ষ্টিক্নিন্‌ (517017190) 02:1752502) 


কুঁচিলা (ব্ফ্ ৬০7/1০9) বৃক্ষ হইতে ছুইটা উপক্ষার প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। ইহাদের একটা ্রিকৃ্নিন্‌ ও অপরটা ব্রসিন্‌ (0796116) নামে 
পরিচিত। কুঁচিলার বীঞ্জ মধ্যে ষ্টিংকৃন্দিন্‌ ও বন্ধল মধ্যে ক্রপিন্‌ অধিক পরি- 
মাণে অবস্থিতি করে। ছুইটাই বিষাক্ত পদার্থ, তন্মধ্যে ছ্িকৃনিন্‌ অতিশয় 
তেজস্কর ও উগ্র। 

কুঁচিলার বীজ দেখিতে ধূসরবর্ণ, চক্রাকার ও চেগ্টা) আয়তনে একটা 
পয়সার ন্তায়। ইহার উপরের আবরণ চিন্কণ, লোমশ ও পাঁতল!। কুঁচিলা 
আসন্বাদনে অতিশয় তিক্ত । 

কুঁচিলার ছালের সহিত কুরচির ছাঁলের কথঞ্চিৎ সৌনাদৃশ্য থাকাতে 
কুরচির পরিবর্তে ভ্রমক্রমে কুঁচিলার ছাল ব্যবহৃত হুইয়! অনেক স্থলে প্রাণ 


ব্রসিন্‌। ১৪৭ 


নাশের কারণ হইয়াছে। উগ্র নাইটি ক্‌ য্যাসিড্‌ সাহায্যে কুচিলার ছাল কুর- 
চির ছাল হইতে সহজেই পৃথক্‌ করা যাইতে পারে। উগ্র নাইটি,ক্‌ য্যাসছ 
জ্লং্পর্শে কুচিলার ছাঁল রক্তবর্ণ ধারণ করে কিন্তু কুরচির ছালে কোন 
বিশেষ বর্ণ উৎপন্ন হয় না; এততিন্ন আন্বাদনেও এতছুভয়ের পার্থক্য সহজেই 
নিণীত হইতে পারে। 

ঠিকৃনিন্‌ শ্বেতবর্ণ, দানা-বিশিষ্ট, আস্বাদনে অতীব তিক্ত; শীতল জলে 
অতি সামান্ত পরিমাণে দ্রবণীর, উষ্ণজলে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে দ্রব 
হয়। ফুটন্ত শোধিত স্তর ও ক্লোরোফর্মে সহজে দ্রবণীয়, কিন্তু ঈথর্‌ বা স্থুরা- 
সারে অল্প পরিমাণে দ্রব হয়। 
, পরীক্ষা কে) ঠ্ঠিক্নিনের সহিত উর সল্ফিউরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ সি 
করিলে ছ্টিকৃনিন্‌ গলিয়া যায়, কিন্তু কোন বর্ণ উৎপন্ন হয় না। এই মিশ্র- 
পদার্থে বাইক্রেমেট অবৃ পটাশ্‌, ফেরো-সায়ানাইড অব্‌ পটাশ্‌, 
ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্স।ইড্‌ বা লেড্‌ ডাই-অক্সাইড্‌ ইহাদিগের মধ্যে যে 
কোন পরিচাঁয়ক যোগ করিলে উজ্জ্বল বেগুণী (৮1০1০) বর্ণ উত্পন্ন হয়। 

(খ) ক্নিনের সহিত উগ্র নাইটি,ক্‌ ফ্যাসিড্‌ যোগ করিলে শীতুল 
অবস্থায় কোন বর্ণ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু উত্তাপ সংযোগে হরিদ্রাবর্ণ ধারণ 
করে। 

শারীর-পরীক্ষা--্িকৃনিন্‌ অতি অল্প মাত্রাতেই বিষক্রিয়া প্রদর্শন 
করে, ইহার অতি অল্প পরিম।ণ একটা ভেকের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে 
মাংদপেশী সমূহের প্রবল আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং উহ ত্বরায় মরিয়] যায়। 
বিষমাত্রায় ব্যবহৃত হইলে মন্ুয্যশরীষেও এইরূপ ক্রিয়া প্রদর্শন করে। 





ক্রুসিন্‌ (7300179, 023112604+41159)। 
ক্রসিন্‌ কুঁচিলা বৃক্ষ মধ্যে ট্টিকৃনিনের সহিত একত্রে অবস্থিতি করে। 
ইহাও একটা বিষাক্ত পদার্থ কিন্তু ষ্টিকক্নিনের স্তায় তত উগ্র নহে। 
ইহা! শ্বেতবর্ণ, দানা-বিশিষ্ট ও আস্বাদনে তিক্ত । শীতল জলে ইহা ছিকৃনিন্‌ 
অপেক্ষা অধিকতর দ্রবণীয়। 


১৪৮ ফলিত-রসায়ন | 


পরীক্ষা-_€ক) ক্রসিনের সহিত উগ্র নাইটি,ক্‌ য্যাসিভ্‌ মিশ্রিত 
কথিলে ক্রসিন্‌ দ্রব হইয়। গাঢ় রক্তবর্ণ উৎপাদন করে; উত্তাপ সংযোগে 
ইহা হিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। এই হরিদ্রাবর্ণ মি. পদার্থে, ফ্্যানাস্-ক্লোরাইড়্‌, 
সোডিয়ম্‌ হাইপো-সল্ফাইট্‌ অথবা ফ্যামোনিয়ম্‌ সল্ফাইড্‌ যোগ করিলে 
বেগুণী বর্ণ উৎপন্ন হয়। ও 

(খ) সল্ফিউরিক্‌ য্যাসিড্‌ এবং বাই-ক্রোমেট্‌ অব্‌ পটাশ্‌ সংযোগে 
বেগুণী বর্ণ উৎপন্ন হয় না (ষ্টিক্নিনের সহিত গ্রভেদ )। 





কুইনিন্‌ (0010170, 0০1724505) 

« আমেরিকার অন্তঃপাতী পেরু বলিভিয়া প্রভৃতি দেশ-জাত সিঙ্কৌন! 
বৃক্ষের বন্কল হইতে কুইনিন্‌ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভারতবর্ষে দাঞ্জিলিং, 
নীলগিরি প্রতৃতি পার্বত্য-প্রদেশে এই বৃক্ষের বহুল পরিমাণে চাঁষ হইতেছে, 
এবং ইহা হইতে গভর্ণমেপ্ট, প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ কুইনিন্‌ প্রস্বত করি- 
তেছেন। 

লিষ্কোনার বন্ধলে অনেকগুলি উদ্ভিজ্জ-উপক্ষার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে 
কুইনিন্‌ মর্বপ্রধান। এতদ্যতীত মিষ্কোনিন্‌, সিক্কোনিডিন্‌, কুইনিডিন্‌ প্রভৃতি 
অপরাপর উপক্ষার সকল অল্লাধিক পরিমাণে কুইনিনের সহিত একত্রে 
সিষ্কোনার বন্ধল মধ্যে অবস্থিতি করে। 

কুইনিন্‌ শুভ্রবর্ণ ও অতিশয় তিক্ত। শীতল জলে ইহা! প্রায় অদ্রবণীয়। 
উঞ্চজলে কিয়ৎপরিমাণে দ্রব হইয়া থাকে । সুরা-সার, ঈখর্‌ ক্লোরোফর্ম্ বা 
দ্রাবক সংযোগে ইহা সহজেই গণিয়া ম্লায়। সল্ফিউরিক্‌ ফল্যাসিভ্‌ সংযোগে 
সল্ফেট্‌ অব্‌ কুইনিন্‌ এবং হাইড্রোক্লোরিক্‌ ক্ম্যাসিড্‌ সংযোগে হাইডো- 
ক্লোরেটু অবৃ কুইনিন্‌ প্রস্তত হইয়া! থাকে । এই ছুই পদার্থই সচরাচর 
ওষধরূপে বাবৃত হয়। কুইনিন্‌ একটা অমোঘ জরম্ পদার্থ। ম্যালেরিয়। 
অরের ইহা একমাত্র মহৌষধ। ইহা অধিক মাত্রায় মেবন করিলে শরীরে 
মৃহ খিষ লক্ষণ প্রকাশ পায। 

দ্রবপরীক্ষা-_-(ক) কুইনিন্‌ জল-মিশ্রিত সল্ফিউরিক্‌ ফন্যাসিডে দ্রব 


করিলে দ্রাবণ ঈষৎ নীলবর্ণ (ঢ101650611) দেখায়। 


সিঙ্কোনিন্‌। ১৪৯ 


(খ) কুইনিনের সহিত ক্লৌরিনের জল অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিয়! 
তৎপরে অধিক পরিমাণে য্যামোনিয়! যোগ করিলে দ্রাবণ উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ 
প্লারণ করে। 

(গ) কুইনিনের সহিত ক্লোরিনের জল মিশ্রিত করতঃ2উহাঁতে ছুই 
এক বিন্দু পোটাসিয়ম্‌ ফেরো-মায়ানীইডের দ্রাবণ যোগ করিয়। পরে 
ফ্যামেনিয়। যোগ করিলে দ্রাধণ রক্তবর্ণ ধারণ করে। দড্রাবক সংযোগে এই 
বর্ণ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্ত ক্ষার সংযোগে পূর্ব রক্তবর্ণ ধারণ করে। 

(ঘে) ভ্রাবক-মিশ্রিত কুইনিনের দ্রাবণে কষ্ছিক পটাশ্‌, সোডা বা 
য়্যামোনিয়া যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ কুইনিন্‌ অধঃস্থ হয়, পরে ঈথর্‌ সংযোগে 
আলোড়িত করিলে অধযস্থ কুইনিন্‌ ঈথরে সহজেই দ্রব হইয়া যায়। 


সিক্কোনিন্‌ (01001017179) 02০11254509 ) 


পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সিঙ্কোনিন্‌ কুইনিনের সহিত সিস্কোনার 
বন্ধল মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহা শীতল বা উষ্ণজলে অদ্রবণীয়। $ 
ইহ! দেখিতে শুত্রবর্ণ, দানা-বিশি্ এবং আম্বাদনে তিক্ত । ইহাও জরদ্। 
দ্রব-পরীক্ষ1।__(কে) সিষ্কোনিন্‌ জল-মিশ্রিত সল্ফিউরিক্‌ য্যাসিডূ 
ংযোগে দ্রব হইয়া যায়, কিন্তু দ্রাবণ নীলবর্ণ ধারণ করে ন| (কুইনিনের 
সহিত প্রভেদ)। 

(খ) দিঙ্কোনিনের সহিত ক্লোরিনের জল অন্ন পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া 
পরে অধিক পরিমাণে য়্যামোনিয়া যোগ করিলে গীতাভ-শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধ:স্থ 
হয়, কিন্ত দ্রাবণ হরিদঘর্ণ ধারণ করে না (কুইনিনের সহিত প্রভেদ)। 

(গ) দ্রাবক-মিশ্রিত সিষ্কোনিনের দ্রাবণে কণ্টিক্‌ পটাশ্‌, সোডা ঝ| 
য্যামোনিয়া যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ সিঙ্কোনিন্‌ অধঃস্থ হয়, পরে ঈথর্‌ 
সংযোগে আলোড়িত করিলে অধংস্থ সিঙ্কোনিন্‌ ঈথরে দ্রব হয় ন৷ ( কুইনিনের 
সহিত প্রভেদ )। 


১৫০ ফলিত-রসায়ন। 


য্যাকোনিটিন্‌ (45001101706 ) | 
* ঝ্যাকোনাইটের মূল মধ্যে য্যাকোনিটিন্‌ অবস্থিতি করে। ফ্যাকোনাইট্‌ 

ভারতবর্ষে মিঠাবিষ, শৃঙ্গিবিষ, বতসনাভ প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। 

য্য।কোনাইটু একটী ভয়ঙ্কর বিষাক্ত 'পদার্থ। অল্প মাত্রায় সেবন করি- 
লেও শরীরে বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং মাত্রা! অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে 
মৃত্যু ঘটিয়! থাকে । অত্যন্প মাত্রায় ইহা ষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

পরীক্ষা ।- য়্যাকোনাইটের কোনরূপ সন্তোষজনক রাসায়নিক পরীক্ষা 
নাই। কেবলমাত্র আস্বাদন দ্বারা ইহার সত্তা প্রমাণিত হয়। অতি যৎসীমান্ত 
'পরিমাণ ফ্যাকোনাইটের মূল অথব! সুরা-সার-সংযুক্ত ফ্যাকোনাইট্‌-মিশিত 
পদার্থের অবলেহ (410010110 170800 জিহ্বাগ্রে সংলগ্র করিলে প্রথমতঃ 
কোনরূপ-স্বাদ বোধ হয় না কিন্তু খ৩ মিনিটের মধ্যেই এক প্রকার ত্তীব্রত! 
অনুভূত হয় এবং জিহবা চিন্চিন্‌ করে ও ত্রমে অঙাড় হইয়া যাঁয়। এই 
তাৰ ১০1১২ ঘণ্ট1 কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়৷ থাকে। 





য্যাট্রোপিন্‌ (১0076 )। 

বেলেডে না, ধুতুরা প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদের মধ্যে য্যাট্রোপিন্‌ প্রাপ্ত 
হওয়] যায়। ফ্যাট্রোপিন্‌ একটী বিষাক্ত পদার্থ। উপরোক্ত উত্তিদ্‌ সকলের 
মধ্যে য্যাট্রোপিন্‌ থাকে বলিয়াই উহার। বিষ-ধন্থাক্রান্ত। 

য্যাট্রোপিন্‌ অল্প মাত্রায় গঁষধরূপে ব্যবহৃত হয়। 

পরীক্ষা ।_ রল্যাট্টোপিনের কোন্নরূপ সন্তোষজনক রাসায়নিক পরীক্ষা 
নাই। ইহা! জলে মিশ্রিত করিয়! উহার ছুই এক বিন্দু চক্ষের মধ্যে ঢালিয়া 
দিলে কনীনিক! (1১011) প্রসারিত হয়। ইহাই ইহার এক মাত্র পরীক্ষা । 
সচরাঁচর বিড়ালের চক্ষু মধ্যে প্রয়োগ করিয়াই ইহার পরীক্ষা কর! যায়। 

কোন খাগ্প্রবা বা অপর কোন পদার্থে ধুতুরা বা উপরোক্ত অপর কোন 
উত্ভিজ্জ-বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে ট্ট্যাসের প্রণালী মতে (983 [১7০- 
085৪) ভিন্ন ভিন্ন উপক্ষার পৃথক করিয়া লইয়া! পরীক্ষা করিতে হয়। 





অফম পরিচ্ছেদ । 
ুত্র-পরীক্ষা! ৷ 
স্বাভাবিক মূত্র দেখিতে ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, স্বচ্ছ ও পরিফাঁর অর্থাৎ ঘোল' 
নহে। ইহার আস্বাদন লবণাক্ত । লুস্থকায় মনুষ্ের শরীর হইতে প্রত্যহ প্রায় 
৫০ আউন্ন, (প্রায় ১১ সের) মূত্র নির্গত হইয়! থাকে । গ্রীষ্ম কালে শরীর 
হইতে সর্বদা ঘর্্ম নিঃসরণ হেতু মৃত্রের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অন্ন হইয়া 
থাকে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মৃত্রের পরিমাণ কম। 
সচরাচর পান ও ভোক্ধনের পর যে মূত্র নিঃসৃত হইয়া থাকে তাহাতে 
ইহার স্বাভাবিক গুণ সম্বন্ধে অনেক ইতর বিশেষ পরিলক্ষিত হয়, এজন্য এক 
দিবা ও রাত্র অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মূত্র একত্রিত করিয়৷ তন্মধ্য হইতে কিয়- 
ংশ লইয়া পরীক্ষা করাই বিধেয়) কিন্তু এরূপ নিয়মে সকল সময়ে মূত্র 
অবিকৃত অবস্থায় থাকে না বলিয়া! পরীক্ষার ফল সর্বাংশে ঠিক না হইবার 
সম্ভাবনা । একারণ প্রাতঃকালে শধ্যা হইতে উঠিবার অব্যবহিত পরেই যে 
মূত্র ত্যাগ কর! যায় সচরাচর তাহাই পরীক্ষার্থে গৃহীত হইয়া থাকে। 


আপেক্ষিক গুরুত্ব (১90180 0125169)। 


পরিক্রত জল আদর্শরূপে গৃহীত হইয়া ছুপ্ধ, মুত্র প্রভৃতি তরল পদার্থের 
আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধীরিত হইয়। থাকে । পরিক্ষত জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব 
১০০০ সংখ্যা দ্বার নির্দিষ্ট হয়। স্বাভ[বিক মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১৫ 
হইতে ১০২৫ পর্য্যস্ত। মাংসভোজীদিগের মুত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরামিষ- 
ভোজীদিগের অপেক্ষা অধিক হইয়। থাকে । সাধারণতঃ এদেশীয় লোকে 
নিরামিষ বা! স্বল্লামিষ ভোজী বলিয়৷ তাহাদিগের মৃত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব 
স্বস্থাবস্থায় ১০১০ বা তদপেক্ষাও কম হইতে দেখা যায়। শরীর হইতে 
অধিক ঘর্্ম নিঃসরণ হইলে মুত্রের পরিমাণের হাঁ হয়, এবং আপেক্ষিক 
গুরুত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এরূপ স্থলে ইহা ১০৪০ পর্য্যস্তও হইতে দেখ! 
গিয়াছে । মূত্রে নিরেট পদার্থের পরিমাণের তারতম্যান্সারে আপেক্ষিক 


১৫২ ফলিত-রসায়ন। 


গুরুত্বের হাস বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে) নিরেট পদার্থ বিশেষতঃ ইউরিয়া, 
মূত্রে যত অধিক পরিমাণে থাকে উহার আপেক্ষিক গুরুত্বও তদনুসারে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৃ ০ 

অরে মূত্র অন্ন পরিমাণে নিস্যত হয় ও অপেক্ষাকৃত ঘন হইয়া! থকে, 
এবং ইউরিয়। অধিক পরিমাণে ইহার সহিত মিশ্রিত থাকে সুতরাং 
ইহার আপেক্ষিক গুরুত্বও অধিক হয়। বহু-মূত্র রোগে মৃত্রে শর্কর থাকে 
বলিয়া ইহার আপেক্ষিক গুরুত্বের বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এরূপ স্থলে ইহা 
১০৫০ পধ্যন্তও হইতে দেখ! গিয়াছে। মূত্রে ফ্যাল্বুমেন থাকিলে ইহার 
আপেক্ষিক গুরুত্বের হ্রাস হয়। মূত্র-গ্ন্থি-প্রদাহ রোগের প্রথমাবস্থায় মৃত্র 
'সন্ন পবিমাণে নিস্ত হয় বপিয়া ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় 
কিন্ত রোগ পুরাতন হইলে মুত্রের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্ে আপেক্ষিক 
গুরুত্বেরও হাস হইয়। থাকে । 

অধিক জন পান করিলে মৃত্রের আপেক্ষিক গুরুত্বের হাস হয়, এমন 
কি ১০০২ পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে । 

ইউরিনমিটর, (117010919) নামক যন্ত্র দ্বার। মৃত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব 
নির্ধীরিত হইয়। থাকে (১ নং চিত্র দেখ)। এই যন্ত্রে সচরাচর ১০০০ 
হইতে ১০৬০ পর্য্যন্ত ৬০্টী সমভাগে বিভক্ত চিহ্ন অষ্কিত থাঁকে। একটা 
লম্ববান টেষ্টগ্র্যাসে মূত্র ঢালিয়। তন্মধ্যে ইউরিনমিটর, যন্ত্র সাবধানে ছড়িয়। 
দিলে উ্া সম্পূর্ণ রূপে নিমজ্জিত না হইরা ভামিতে থাকে এবং মৃত্রের 
উপরিভাগ যে অঙ্কে সংলগ্র থাকে তাহাই এ মৃত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব 
বলিয়া পরিগণিত হয়। 

যদি এত অল্প পরিমাণ মূত্র লইয়া পরীক্ষা! করিতে হয় যে তাহাতে 
ইউরিনমিটর, ছাড়িয়া! দিলে তাহা না ভাসিয়া! পাত্রের তলদেশে ঠেকিয়া 
যায় তাহ! হইলে মৃত্রের সহিত উহার ছুই, তিন বা ততোধিক গুণ (অর্থাৎ 
বে পর্য্যন্ত ইউরিনমিটর্টা না ভাসে) পরিক্রত জল মিশ্রিত করিয় 
আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করিতে হয়। এইরূপে জল-মিশ্রিত মৃত্রের যে 
আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দিষ্ট হয়, সেই অঙ্কের শেষ ছুইটী সংখ্যাকে যতগুণ 
জল যোগ করা হইয়াছে তাহার একাধিক সংখা দ্বারা গুণ করতঃ এ গুণ 


আপেক্ষিক গুরুত্ব । ১৫৩ 


ফল এক সহত্রের সহিত যোগ করিয়৷ পরীক্ষাধীন মৃূত্রের আপেক্ষিক 
গুরুত্ব স্থল'্তঃ নিরূপিত হইয়া থাকে । নিয়লিখিত দৃষ্টাস্ত দ্বারা ইহা সহজেই 
"বোধগম্য হইবে । 

ধদি মূত্রে তিনগুণ জল মিশ্রিত করিলে উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব 
১০০৪ হয় তাহা হইলে শেষ ছুইটী সংখ্যা অর্থাৎ *৪ কে একাধিক তিন 
অর্থাৎ ৪ দিয়া গুণ করিয়া পরীক্ষাধীন মুত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১৬ 
বলিয়া! গৃহীত হয়। ফলতঃ এই প্রণালী একেবারে ভ্রম শূন্য নহে। ডাঃ 
উইল্নের আবিষ্কৃত এক প্রকার কাচ নিগ্মিত শূন্য-গর্ভ ছোট ছোট গোল! 
দ্বারা অত্যন্প পরিমিত মুত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব অভ্রান্তরূপে নির্দিষ্ট হইয়! 
থাকে। রি 

আপেক্ষিক গুরুত্বের সংখ্য। দ্বারা মুত্রে কত পরিমাণ নিরেট পদার্থ 
দ্রব অবস্থায় থাকে, একটা সহজ সঙ্কেত সাহায্যে তাহাও স্থুলতঃ জানিতে 
পারা যায়। আপেক্ষিক গুরুত্বের সংখ্যার শেষ ছুইটী অস্ককে (বিভিন্ন মতানু- 
সারে) ২, ২২ বা ২৩৩ দ্বারা গুণ করিলে ষে গুণ ফল হয় তত গ্র্যাম্‌* 
ওজনে নিরেট পদার্থ প্রতি মহত কিউবিক্‌ সেণ্টিমিটার্‌ (৩৪২ আউন্ন.) পরি- 
মিত মূত্রে বিদ্তমান আছে জানিতে পারা যায়। মনে কর ২৪ ঘণ্টায় সর্ধ- 
সমেত ১২৫০ কিউবিক্‌ সেন্টিমিটার পরিমিত মূত্র নির্গত হইয়াছে এবং 
ইউরিনমিটার্‌ সাহাষ্যে ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১৬ বলিয়া! নির্দিষ্ট হুইল, 
তাহা হইলে ১৬কে ২-৩৩ দিয়া গুণ করিয়া ৩৭২৪ গ্র্যাম্‌ ওজনে নিরেট পদার্থ 
এক হাজার কিউবিক্‌ সেন্টিমিটার পরিমিত মৃত্রে বিগ্কমান আছে জানিতে 
পাঁরা গেল। সুতরাং ১২৫০ কিউকিক্ু সেন্টিমিটার পরিমিত মূত্রে ৪৬:৫৫ 
গ্র্যাম্‌ ওজনে নিরেট পদার্থ আছে ইহাই নির্ণাঁত হইল। 

ভিন্ন ২ সময়ের মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্বও বিভিন্ন হইয়া থাকে, একারণ 
২৪ ঘণ্টার সমস্ত মূত্র একত্রিত করিয়া উহা হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করতঃ 
আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করাই উচিত। 


* ্র্যাম্‌ ফরাসীদেশীয় ওজনের পরিমাণ ; ১ গ্র্যাম্‌ ওজনে ১৫.৪৩২ গ্রেণের মহত সমান। 


১, 


১৫৪ ফলিত-রসায়ন। 
প্রতি-ক্রিয়া (২০-০০০7) 


স্বাভাবিক মৃত্রের প্রতি-ক্রিয়! ঈষদন্ন। পরিত্যক্ত হইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই 
মূত্রমধ্যে অয্লোৎসেচন-ব্রিয়া (4010 16170707008607 ) উপস্থিত হইয়া ইহার 
অস্্ত্ব অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ওঁষধয়পে কোন দ্রাবক সেবনে, অধিক 
মাংসাহারে এবং অপরিমিত পরিশ্রমের পর মৃত্রের অন্তত বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 
নিরামিষ তোজনে মৃত্রের অন্রত্বের হাঁস হয়, এমন কি সময়ে সময়ে উহার 
প্রতি-্রিয়। ক্ষার হইয়! থাকে । ক্ষারজ কার্বনেট অথবা অঙ্গারক দ্রাবকের 
সহিত ক্ষার ধাতুর সম্মিলনে যে সকল লবণ উৎপন্ন হয় তাহ ওষধরূপে 
বন করিলে মৃত্রের প্রতি-ক্রিয়া ক্ষার হইয়া থাকে । মূত্রের প্রতি-ত্রিয়া নিরূ- 
পণের জন্য নীল ও লাল লিট্মন্‌ কাগজ ব্যবহৃত হয়। 

মূত্র অধিকক্ষণ রাখিলে বায়ু-স্থিত সথক্ম উত্ভিদাণু বিশেষ উহার সহিত 
মিশ্রিত হইয়া ক্ষারোতসেচন-ক্তরিয়! (১1191110 (07700100107) উপস্থিত করে। 
তখন মৃত্রের প্রতি-ক্রিয়৷ ক্ষার হইয়া থাকে । ক্ষারোৎসেচন ক্রিয়া দ্বারা মৃত্রস্থ 
ইউরিয়া বিমমাদিত হইয়। ফ্যামোনিয়ম্‌ কার্বনেট নামক পদার্থে পরিণত 
হয়। এরূপ স্থলে মুত্রে ফ্যামোনিয়ার গন্ধ নির্গত হয় এবং উহাতে লাঁল লিট্‌- 
মন্‌ কাগজ নিমজ্জিত করিলে নীলবর্ণ হইয়! যায়, কিন্তু এই নীলবর্ণ কাগজ 
খানি মৃদু উত্তীপে শুষ্ক করিলে য়্যামোনিয়! উড়িয়া গিয়। কাগজ খানি পুন- 
রায় লালবর্ণ হইয়া থাকে। ফ্ল্যামোনিয়ম্‌ কার্বনেট্‌ ব্যতীত অপর ক্ষারধাতুর 
কার্বনেট্‌ মুত্রের সহিত মিশ্রিত থাকিলে লালবর্ণ কাগজ নিমজ্জিত হইলে 
যে নীলবর্ণ ধারণ করে; কাগজ খানি শুষ্ক করিলেও তাহার কোনরূপ পরি- 
বর্তন হয় না। মুত্রাশয়-প্রদাহ রোগে অথবা অন্য কোন কারণে মুত্রে পৃণ্য 
মিশ্রিত থাকিলে শীঘ্রই ক্ষারোৎসেচন-ক্রিয়। উপস্থিত হয়, এমন কি কখন 
কখন মুত্রাশয় মধ্যেই এই ক্রিয্না উপস্থিত হইয়া ক্ষার-প্রতি-ক্রিয়া-সম্পন্নমৃত্র 
পরিত্যক্ত হইয়। থাকে । ক্ষারোৎসেচন-ক্রিয়াতে যে ফ্যামোনিয়া উদ্ভূত হয়, 
তাহা আংশিকরূপে মুত্রস্থ ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ ফস্ফেটের সহিত মিলিত হ্ইয়! 
াামোনিয়ম্যম্যাগ্নেসিয়ান্‌ ফস্ষেট বা টি,পল্‌ ফস্ফেট্‌ উৎপাদন করে। অধু- 
বীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে এই পদার্থের ষট্‌-পার্শ-বিশিষ্ট ল্ববান ক্ষটিকৃগুলি দৃষ্ট হইয়া 


নিরেট পদার্থ । ১৫৫ 


থাকে । কখন কথন য়্যামোনিয়ার কিয়দ্রংশ ইউরিক্‌ ফ্যাসিডের সহিত মিলিত 
হইয়। ইউরেট্‌ অব্‌ য্য/মোনিয়া নামক পদার্থে পরিণত হয়। 


নিরেট পদার্থ (1:0181] 90105) 


একজন সুস্থকায় যুবা পুরুষের শরীর হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ২২ 
আউন্দ, নিরেট পদার্থ মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া থাকে । এরূপ ব্যক্তির 
২৪ ঘণ্টার মৃত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় কত জল এবং কোন্‌ ২ নিরেট পদার্থ 
থাকে ও তাহাদিগের পরিমাণ নি্নে বর্ণিত হইল-_ 


* ১। জল ... ৮ 2৯০৫৩ আউন্দগ। 
২। ইউরিয়া (10709)... *- ৯ ০ 055 ৫১১ গ্রেণ। 
৩।*ইউরিক্‌ যাসিড্‌ (0710 /১00) ৮ 55 55৮৫৬ 5 
৪ । ক্রীয়াটিনিন (1619201101176) 2 ১*০:১৪*০২ ৯ 
৫। হাঁইপিউরিক্‌ ফ্্যাসিড্‌ (11015704১00) ৮১ ১ ৬১৭, 
৬। অক্জালিক্‌ য্যাসিড্‌ (0%2110 4১01৭) 

৭। ক্লোরিন (0110000) ১১১55 ১০০ ১০৮০৫০ 
৮। পোটাপিয়ম্‌ (১0169,951001)... ৮৪ 2 **৯৩৮৫৯৪ 
৯। সোডিয়ম্‌ (১০101) রি ৪ ৫ ১৯১১৭১৭১৯9৪ 

১০। গ্যামোনিয়া (/11000112),ত, তি 55 5৮৮১১৮৮ 5 
১১। ক্যাল্সিয়ম্‌ (0৭1018107) ৮১ ৩5০০৩০825১5 
১২। ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ (119৫1691000) 0০৮ ১০৩১৯ 5 
১৩। ফল্ষরিক্‌ য্যাসিড্‌ (07997010110 4১010) .ত, ,১০:8৮৮৪ ৪ 

১৪। সল্ফিউরিক্‌ যাসিড্‌ (58101)000 4১010) ... ***:৩১০২ ৪ 
১৫। গন্ধোতৎপাদক পদার্থ (£:0178610 1994163) 

১৬। বর্ণোৎপাঁদক পদার্থ (21577157625 0০0163) | ১৫৪৩৭ 
১৭। মিউকন্‌ ও এপিথিলিয়ম্‌ (10০83 2110 £:1010761100) 


এতত্যতীত অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্বন্‌ ডাই-অক্সাইভ্‌ বাশ 
মুত্রের সহিত মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। 


১৫৬ ফলিত-রসায়ন। 


১। জঁল-_আমরা ধে পরিমাণে জল পান করিয়া থাকি, প্রায় তাহার 
অর্ধেক মৃত্রের সহিত নির্গত হয়। এইরূপে শরীর হইতে ২৪ ঘণ্টায় প্রায় 
৫০ আউন্ন, জল মুত্ররূপে বহির্গত হইয়! থাকে । পূর্বোক্ত নিরেট পদার্থগুলি, 
জলমধ্যে দ্রবণীয় অবস্থায় থাকে । 

২। ইউরিয়া_-(07450)--ঘত অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করা যায়, 
সেই পরিমাণে মাংসপেণী এবং শরীরের অপরাপর উপাদান সমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম না করিয়। নিতান্ত নিক্ষিয়ভাবে 
বসিয়। থাকিলেও খাগ্ভপরিপাক, মল-মুত্র-নিঃসরণ এবং মানসিক চিস্ত1 গ্রভৃতি 
দেহীমাত্রেরই অপরিহার্ধ্য স্বভাব-সিদ্ধ কার্য্যেও আত্যস্তরিক ন্ত্রমুহের অহরহঃ 
পরিশ্রম সাধিত হয় এবং তজ্জন্ তাহার! ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। এই সকল. 
ক্ষতিপূরণের জন্য আমাদিগের নাইট্রোজেন্-যুক্ত খাদ্ছাদ্রব্য ক্ষণ করিবার 
আবশ্তক হয়। এইরূপে ভুক্তদ্রব্য সকল অধিকাংশই পরিপাকাস্তে ভিন্ন ২ 
আকার ধারণ করতঃ শরীরস্থ ক্ষয়প্রাপ্ত ভিন্ন ২ উপাদান সমূহের ক্ষতিপূরণ 
করে, এবং কিয়দংশ ইউরিয় রূপে মৃত্রের সহিত নির্গত হইয়! যায়। মাংস 
প্রভৃতি নাইট্রোজেন্-যুক্ত থাদ্ছাদ্রব্য যত অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করা যায়, 
মুত্রের সহিত ইউরিয়া ও ততোধিক পরিমাণে নির্ণত হইয়। থাকে । এই হেতু 
নিরামিষতোজীদিগের মৃত্রে ইউরিয়া অতি অল্প পরিমাণে থাকে। মৃত্রে 
অধিক পরিমাণে ইউরিয়! মিশ্রিত থাকিলে উহ! ছুর্নন্বযুক্ত হয়। মাংসতোজী 
সুস্থকায় বাক্তির মুত্রের সহিত দিবারাত্র মধ্যে ৪০০ হইতে ৬০০ গ্রেণ ইউ- 
রিয়। নির্গত হইয়। থাকে। স্বাভাবিক মৃত্রে শতকরা ২১ ভাগ ইউরিয়া বিদ্ব- 
মান থাকে, কিন্ত এতদ্দেশীয় লোকের সাধারণতঃ মাংসতোজী নহে বলিয়া 
তাহাদিগের মৃত্রে শতকর! ১ ভাগেরও কম ইউরিয়! প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃত্রে 
ইউরিয়ার পরিমাণ লাইবিগ্‌ 0০1১12) বা রসেলের (ছ২8550]) প্রণালী মতে 
নিরূপিত হইয়! থাকে । 

নবজরে ইউরিয়া! অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়! থাকে । মূক্র-গ্রস্থি-প্রদাঁহ 
রোৌগে এবং অধিকাংশ পুরাতন রোগে ইউরিয়ার পরিমাণ হাস প্রাপ্ত হয়। 
বু-মূত্র রোগে ইউরিয়া অধিক পরিমাণে মৃত্রের সহিত নির্গত হইয়া! থাকে । 
ফন্ফরস্, মফিন্, কোডায়া,আর্সেনিক্‌, ফ্যান্টিমণি গ্রভৃতি কতকগুলি 


ইউরিয়া । ১৫৭ 


গধধ সেবনের পর মুত্রে ইউরিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি হুইয়! থাকে । কুইনিন্‌ 
সেবনের পর ইহার পরিমাণের তাস হয়। পু 

» পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অক্সিজেন্‌ বাম্প নিশ্বাসের সহিত শরীরাভ্যন্তরে 
প্রবিষ্ট হইয়! দ্রাহন-ক্রিয়া উৎপাদন করে এবং ইহাঁতেই আমাদিগের শারী- 
রিক উত্তাপ রক্ষিত হয় এবং কার্যকরী শক্তি (7010708] 12061695) সঞ্জাত 
হইয়া থাকে। শরীর মধাস্থ অঙ্গারযুক্ত উপাদান সমূহের দাহনে কার্বন্‌ 
ডাই-অক্সাইড্‌ বাষ্প উৎপন্ন হইর1 নিয়ত প্রশ্বাস ও ঘর্ম্মের সহিত নির্গত হয় 
এবং নাইট্রোজেন্যুক্ত উপাদান সমূহের দাঁহনে ইউরিয়া উৎপন্ন হইয়া মূত্রের 
সহিত বহির্গত হইয়া থাকে । 

॥ ইউরিয়া জলও স্থুরা-সারে সহজেই দ্রবণীয়,কিন্তু ঈথরে দ্রব হয় না। ইহার 
কোন গন্ধ নাই এবং সোরার স্ায় লবণাক্ত স্বাদ বিশিষ্ট । দ্রাবণ হইতে ইউরিয়া 
সুচিকাব স্ায় অথবা চতুষ্পার্থ-বিশিষ্ট স্কটিকাকারে পৃথক্‌ হইয়। পড়ে।  * 

পরীক্ষা ।-_-€কে) যদি মৃত্রে অধিক পরিমাণে ইউরিয়া থাকে তাহা 
হইলে উহার সহিত উগ্র নাইটিক্‌ ফ্্যাসিড্‌ সমভাগে মিশ্রিত করিলে শ্বেত- 
বর্ণ দানা-বিশিষ্ট নাইটে অব্‌ ইউরিয়া! অধস্থ হয়। অণুধীক্ষণ-ন্ত্র সাহায্যে 
এই স্ফটিকৃগুলি পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ৮ 

মূত্রে অন্ন পরিমাণে ইউরিয়া থাকিলে উহাকে ঘন করিয়া লইয়! পরীক্ষা 
করিতে হয়। একখণ্ড কাচের উপর ছুই এক বিন্দু মূত্র রাখিয়৷ অল্প পরি- 
মাণে নাইটি,ক্‌ ফ্্যাসিড্‌ উহার সহিত যোগকরতঃ মৃদু উত্তাপে শুষ্ক করিয়া 
লইলে নাইট্রেট অব্‌ ইউরিয়ার চতুপ্পার্ব বা যট্‌-পার্খ্ববিশিষ্ট স্ষটিক্‌ প্রস্তত 
হয়। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে এই ক্ষট্রিক্গুলি দৃষ্ট হইয়া! থাকে। 

খে) অক্জালিক্‌ ফ্যাসিডের ঘন দ্রাবণ সংযোগে শ্বেতবর্ণ অক্জালেট্‌ 
অব্‌ ইউরিয়া স্ষটিকাকারে অধস্থ হর। এই স্ষটিকৃগুলি অণুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে 
পরীক্ষিত হইয়া! থাকে। 

(গ) নাইটুস্‌ য্যাসিভ্‌ সংযোগে স্ফুটন হইয়। থাকে । সচরাচর নাই- 
টিক্‌ ফ্্যাসিডের সহিত কিয়ৎপরিমাণে নাইটুস্‌ ফ্যাসিভ্‌ মিশ্রিত থাকে বলিয়া 
মুত্রে নাইটি,ক্‌ ফ্যাসিড যৌগ করিলে ইউরিয়ার পরিমাণ অনুসারে অল্প ব৷ 
অধিক স্কুটন হইয় থাকে। 


১৫৮ ফলিত-রসায়ন। 


(ঘ) একটা টেুটিউবে ইউরিয়া রাখিয়া ১৬০ ডিগ্রী সেল্টিগ্রেড্‌ পর্য্যস্ত 
উত্তাপ প্রয়োগ করিলে বাই-ইউরেট্‌ (31 07০) নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়। 
ইহা জলে দ্রব করিয়া য্যামোনিও-সল্ফেট্‌ অব্‌ কপারের নীলবর্ণ ভ্রীবণের 
সহিত মিশ্রিত করিলে মিশ্র-দ্রাবণটা বেগুণীবর্ণ ধারণ করে। 

(উ) একটা টে্টিউবে ইউরিয়। রাখিয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহা 
বিসমাসিত হইয়া য্যামোনিয়া বাম্প নির্গত হয়। একখণ্ড টার্মারিক্‌ কাগজ জল- 
পিক্ত করিয়া এই বাণ্প মধ্যে ধারণ করিলে কাগজথানি পাটলবর্ণ হইয়া যায় 

৩। ইউরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ (01০41400- নাইট্রোজেন্যুক্ত যে সকল 
দূষিত পদার্থ শরীর হইতে নির্গত হয়, ইউরিয়াই তন্মধ্যে সর্বগ্রধান। ইউ- 
'রিক্‌ ফ্যাসিড্‌ এই সকল দুষিত পদার্থের মধ্যে অন্যতম । নাইট্রোজেন্-যুভ্ত 
থাঁগ্ধ অথবা শরীরস্থ নাইটোজেন্‌ যুক্ত উপাদানের যথাযোগ্য দাহন-ক্রিয় ন| 
হইলে ইউরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ জন্মে এবং মৃত্রের সহিত নির্গত হয়। একজপ সুস্থ- 
কাঁয় যুব! পুরুষের মৃত্রের সহিত প্রতি দিবস ৭ হইতে ১০ গ্রেণ পর্যস্ত ইউ- 
রিক্‌ ফ্যাসিড্‌ বহির্গত হইয়া থাকে । মাংস ভোজনের পর ইউরিয়ার ন্যায় 
ইউরিক্‌ ফ্যামিডেরও পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১০০ ভাগ স্বাভাবিক মুত্রে 
০৩ হইতে -৫ ভাগ পর্ধ্যন্ত ইউরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ থাকে। পক্ষী জাতি এবং সরীস্থপ- 
দিগের মূত্রে ইউরিক্‌ ফ্যাসিভ, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে থাকিতে দেখা যাঁয়। 
উদ্ভিজ্ঞ-ভোজী প্রাণীদিগের মূত্রে ইহা অতি অল্প পরিমাণে থাকে । সমধিক 
পরিশ্রম করিলে, নিশ্বাসের মহিত বিশুদ্ধ অক্সিজেন্‌ বাম্প গ্রহণ করিলে 
এবং কুইনিন্‌ কেফিন্‌, আইওডাইড অৰ্‌ পোটালিয়মূ, কার্বনেট অব. সোডা 
প্রতি ওঁষধ ব্যবহার করিলে পর মুদ্রে ইউরিক্‌ ফ্যামিডের পরিমাণের হাস 
হয়। কিন্তু পার্রোরাইড. অব. মার্কারি, ইউনিমিন্‌ প্রভৃতি কয়েকটী ওষধ 
সেবনের পর ইহাঁর পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

ইউরিক্‌ ফ্্যাসিড্‌, সোডিয়ম্‌, ফ্যামোনিয়ম্‌ প্রভৃতি ধাতুর সহিত মিলিত 
হইয়া মূত্র মধ্যে এ সকল ধাতুর ইউরেট্‌ রূপে অবস্থিতি করে। বাতরোগে 
(0০4) ইউরেটু অধিক পরিমাণে রক্কের সহিত মিশ্রিত থাকে এবং উহা 
গ্রন্থি মধ্যে ও আত্যন্তরিক যন্ত্র সমূহে রক্ত হইতে অধঃস্থ হুইয়া৷ পড়ে, এবং 
মুত্রের সহিতও অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। 


ইউরিক্‌ য়্যাসিড্‌। ১৫৯ 


বিশুদ্ধ ইউরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ শ্বেতবর্ণ এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারের দানা-বিশিষ্ট; 
ইহা স্বাদ ও গন্ধহীন। ইহ! সুরা-সার ও ঈথরে অদ্রবণীয় ; শীতল জলে অতি 
গ্সীমান্ত পরিমীণে এবং উষ্ণজলে অধিক পরিমাণে দ্রবণীয়। কষ্টিক্‌ পটাশ্‌, 
সোডা বাঁযয়্যামোনিয়াতে ইহা সহজেই দ্রব্ণীয়। 

পরীক্ষা-__-১ম। একখানি পোঁঠিলেন্‌ ডিশের উপর ইউরিক্‌ ফ্যাপিড্‌ বা 
ইউরেটু অল্প পরিমাণে রাখিয়া উহার সহিত ছুই এক বিন্দু উগ্র নাইটিক্‌ 
য্যামিড্‌ মিশ্রিত করতঃ মৃদু উত্তাপ প্রয়োগে শুষ্ক করিয়া লইলে হরিদ্রীবর্ণ 
অথব1 রক্তাভ-হরিদ্রাবর্ণ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে) ইহা ইউরিয়! ও গ্যালকান্‌ 
(/519%81) নামক পদার্থদ্ধয়ের মিশ্রণ মাত্র। এক্ষণে এই পদার্কে শীতল 
ধরিয়া জল-মিশ্রিত ফ্যামে।নিয়া সংস্পর্শে উহ! উজ্জল রক্তাঁভ বেগুণীবর্ণ ধার 
করে। ইহাকেই মিউরক্সাইড্‌ (110165100 ) পরীক্ষা কহে। 

২ই। ক্ষার-ধাতুর ইউরেট্গুলি উষ্ণজলে সহজেই দ্রব হইয়া যায়, কিন্ত 
এই দ্রাবণ শীতল হইলে ইউরেট্‌ পুনরধংস্থ হয় এবং দ্রাবণ ঘোলা! হইয়া যায়। 
উষ্ণ জলে ইউরেটু দ্রব করিয়া উহাতে হাইড়োক্লোরিক্‌ য্যাসিড. যোগ 
করিলে ইউবিক্‌ ফ্যাসিড. স্ষটিকাঁকারে অধ্যস্থ হইয়া পড়ে। 

৩য়। অতি অল্প পরিমাণ ইউরিক্‌ ফ্ল্যাসিড সোডিয়ম্‌ কার্বনেটের দ্রাবণে 
দ্রব করতঃ এই দ্রাবণ বিন্দু পরিমাণে কাচ-দও সাহায্যে সিল্ভার্‌ নাইট্টের 
দ্রাবণ-সিক্ত ব্লটং কাগজে সংলগ্ন করিলে ধাতব রৌপ্য কাগজের উপর 
অধঃস্থ হইয়! ধূসর বর্ণের রেখাপাত করে (স্কিফের মতে পরীক্ষ! )। 

৪র্ঘ। ইউরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ বা ইউরেটু ফেলিংএর দ্রাবণের সহিত ফুটাইলে 
কিউপ্রস্‌ হাইড্ট, আংশিকরূপে অধঃস্থ হয় বলিয়া দ্রাবথটী ঈষৎ রক্তবর্ণ 
ধারণ করে। একারণ মুত্রে ইউরেট, অধিক পরিমাণে থাকিলে শুদ্ধ এই 
পরীক্ষার ফল দৃষ্টে উহাতে শর্করা আছে বলিয়া ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা । 

৫ম। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে ইউরিক য্যাসিভ এবং 'ইউরেটের বিভিন্ন 
গঠনের স্ফটিক সমূহ পরীক্ষিত হইয়া থাকে । ইউরেট্গুলি অনেক সময়ে 
দানা-বিশিষ্ট না হইয়া চূর্ণ অবস্থায় দৃষ্ট হইয়। থাকে । এই চূর্ণ পদার্থ অত্যল্ল 
পরিমাণে ফ্যাসিটিক্‌ ফ্যাসিড. যুক্ত হইলে ইহা হইতে ইউরিক ফ্যাসিডের 
বিভিন্নাকারের তর কষ স্কাটকগুলি পৃথক্‌ হইতে দেখা যায়। 


১৬০ ফলিত-রসায়ন। 
ক্রীয়াটিনিন্‌ ( 075810176) 0477130) 


মাংসপেশীর রসে ক্রীগ্নাটন্‌ নামক পদার্থ থাকে, ইহা হইতে ক্রীয়াটিনিন্‌ 
উৎপন্ন হয়'। স্বাভাবিক অবস্থায় দিবা রাত্র মধ্যে ৮ হইতে ১৮ গ্রেণ পর্য্যন্ত 
ক্রীয়াটিনিন্‌ মৃত্রের সহিত নির্গত হইয়া থ্খকে। মাংসাহারে ইহার পরিমাণ 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফুস্ফুস্‌-প্রদাহ, পালাজর, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগে এই 
পদার্থ মুত্রের সহিত অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। পক্ষাঘাত, যক্ষা ও রক্ত- 
হীনতা৷ রোগে ইহার পরিমাণ হাস হয়। ইহার প্রতি-ক্রিয়। ক্ষার; এবং ইহা 
শীতল জল ও স্থুরা-নারে দ্রবণীয়। 
৭ পরীক্ষা-_(ক) মৃত্রের সহিত সোভিয়ম্‌ নাইট্রোপ্রুসাইডের ক্ষীণ-ভ্রীবগ 
অল্প পরিমাণে যোগ করতঃ পরে কষ্টিক সোডার ক্ষীণ-দ্রাবণ বিন্দু বিন্দু করিয়া 
যোগ করিলে সমগ্র দ্রাবণ উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ধারণ করে, কিন্তু গমল্পক্ষণ 
গরে উহা! বর্ণহীন হইয়া যায়। এই লোহিত বর্ণ দ্রাবণের সহিত উদ্র ফ়্যাসি- 
টিক্‌ ম্যাসিড যোগ করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ উহা! হরিদ্বর্ণ ও 
পরে নীলবর্ণ হইয়! বাপিন্‌ তু (9০717 016) প্রস্তত হয়। ( ওয়েল্সের 
মতে পরীক্ষা--ড/6)15 (65)। 

এই প্রণালী মতে পরীক্ষা করিয়া মূত্র ক্রীয়্াটিনিনের প্রতি-ক্রিয়া প্রদশিত 
না হইলে প্রথমতঃ মূত্র জল-মিশ্রিত সল্ফিউরিক্‌ ফ্যাদিডের সহিত ফুটাইয়া 
লইতে হইবে। 

(খ) মূত্রে অধিক পরিমাণে ক্রীয়ািনিন্‌ থাকিলে উহাতে ফেলিংএর 
দ্রাবণ যোগ করতঃ উত্তাপ প্রয়োগ* করিলে হরিদ্রাভ-রক্তবর্ণ কিউপ্রস্‌ 
হাইড্রেট অধঃস্থ হ্য়। বহু-মূত্র রোগে গ্রেপ্‌ স্থগার্‌ পরীক্ষার জন্যও ফেলিংএর 
দ্রাবণ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই উভয় পদার্থ ফেলিংএর দ্রাবণের সহিত একই 
ন্বপ প্রতি-ক্রিয়! গ্রৃদর্শন করে বলিয়। স্থল বিশেষে ক্রীয়াটিনিন্কে গ্রেপ্‌-স্থগার্‌ 
বলিয়। ভ্রম হওয়া অসম্ভব নছে। 

এতঘ্বযতীত য়্যালাণ্টইন্‌ (১11276017) জ্যান্থিন্‌ (8707), হাইপো- 
জ্যান্থিন (1152০-55719 ), গুয়ানিন্‌ (98917) এবং অক্জালিউ- 
রিক্‌ ফ্যাসিড্‌ (05219104910) স্বাভাবিক মূত্র মধ্যে অত্যন্প পরিমাণে 


হাইপিউরিক্‌ ফ্যাঁসিড্‌। ১৬১ 


প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলির অস্তিত্ব পরীক্ষা দ্বার! 
প্রমাণিত হইয়াছে, অপর গুলির সম্বন্ধে এখনও সংশয় রহিয়াছে। ইহাদিঠগর 
ক্টৎপত্তি ও গঠন বিষয়ে ইউরিক্‌ য্যাসিডের সহিত বিশেষ সৌসাদৃশ্ত লক্ষিত 
হয়। ইহার্দিগের মধ্যে কোন কোনটা হইতে ইউরিক ফ্যাসিড প্রস্তত হয় 
এবং ইউরিক্‌ য্যাঘিছ হইতেও ইহাদিগের ছই একটা উৎপন্ন হইয়া থাকে। 


০০১০ 


হাইপিউরিক্‌ য়্যাসিড্‌ (1710)9470 £১04, 091719103) 


* ন্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্রের সহিত এই পদার্থ দিবারাত্র মধ্যে ৫ হইসে 
৫০ গ্রেণ পর্যন্ত নির্গত হইয়া! থাকে । গো» মেষ, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি হ্- 
ভোজ» জন্থদিগের মৃত্রে ইহা অধিক পরিমাঁণে থাকে। 

বহুমূত্র রোগ, যকৃতের বিশেষ বিশেষ পীড়া, ও পাঙুরোগে মৃত্রে হাইপিউ- 
রিকৃ য্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাঁয়। কুল, পেয়ার! প্রভৃতি কতিপয় ফল 
ভক্ষণে এবং বেন্জোয়িক্‌ য্যাসিড কোনরূপে খাস্ভের সহিত মিশ্রিত হইয়। 
শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে হাইপিউরিক্‌ ফ্যাসিড, অধিক পরিমাণে মূর্রের 
মহিত নির্গত হয়। 

মূত্র মধ্যে অন্নাধিক পরিমাণে হাইপিউরিক্‌ ফ্যাপিড, থাকিলে যে কোন 
বিশেষ রোগ জন্মে তাহা এ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। হাইপিউরিক্‌ ফ্ল্যাসি- 
ডের স্টিক গুলি চতুষ্পার্খবিশিষ্ট এবং স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। ইহা আশ্বাদনে তিক্ত 
এবং গন্ধহীন। ৮ 

পরীক্ষা ।__১ম। অল্প পরিমাণে নাইটি,ক্‌ ফ্যাসিডের সহিত ফুটাইয় শুষ্ক 
করতঃ একটা ছোট টিউবের মধ্যে রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে নাইট্রো- 
বেঞ্জিনের স্বগন্ধ (বাঁদামের গন্ধ) নির্গত হয়। 

২য়। হাইড্রোক্রোরিক্‌ ফ়্যাসিডের সহিত ফুটাইয়। অধিক পরিমাণে কষ্টিক্‌ 
পটাশ্‌ ও এক বিন্দু কপার্‌ সল্ফেটের ক্ষীণ দ্রাবণ যোগ করিলে নীলবর্ণ 
উৎপন্ন হয়। 

৩য়। একটা টেই টিউবের মধ্যে হাইপিউরিক্‌ য্যাসিড. রাখিয়া উত্তাপ 

১ 


৯৬২ ফলিত-রসায়ন । 


প্রয়োগ করিলে ইহা বেন্ঙ্গোয়িক্‌ ফ্যাসিড. ও য়্যামোনিয়ম্‌ বেন্জোয়েট রূপে 
বিমাসিত হইয়া টিউবের শীতলাংশে জমিয়া যায়। 





অক্জালিক্‌ ফ্যাসিড় (08110 4০1) [750504) 


ইহ! মূ মধো অপুক্াবস্থার থাকে নাঃ ক্যাল্সিয়ম্‌ ধাতুর সহিত মিলিত 
হয়া অক্জালেট অন্‌ লাইম্‌ হূপে অধ্যপ পরিমাণে স্বাভাবিক মৃত্রমধ্যে 
দ্রবণীয় অবস্তায় অবগ্ডিতি করে। কিন্তু অধিক পরিমাণে থ|কিলে বিভিন্ন 
আকারের শ্ষটিকনপে মিউকাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া মূ ত্যাগের অল্প ক্ষণ 
পরেই অধস্থ হইয়া! পড়ে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে *৩ গ্রেণ মাত্র মূত্রের সহিত্ত 
নির্গত হয়। বেন্টচিনি, চুকাপালম, কপি, ওল, কচু, আমরুল শাক গ্রতৃতি 
টদ্চিন্দ ভক্ষ্য পণার্গে মক্জনিক্‌ ফ্যাণিড্‌ মল্প!ধিক পরিমাণে অযুক্ত ব* ধাতুর 
সহিত মিণিত অবস্থান থাকে ) একাবণ অক্জালিউরিয়া (0992]178) নামক 
রোগে এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা নিধিদ্ধ। সচরাচর অজীর্ণতা দোষে অকৃ- 
জালেট্‌ অব্‌ লউমের পরিমাণ মৃতে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। থাকে। এইরূপে ইহা 
ক্রমাগত মূর্রেন সহিত নির্গত হইলে অক্জালিউরিয়া রোগ উপস্থিত হয়। 

অকৃ্জালেট অব্‌ লাইম্‌ অধিক পরিমাণে মূত্র মধ্যে থাকিলে মুত্রগ্রস্থি, 
মৃন্রাণয়, ঘুবননী প্রন্ততির উগ্রতা সাধন করে) তজ্জন্য ঘন ঘন মৃত্রত্যাগের ইচ্ছা 
জন্মে, এবং মৃত্রন্যাগ কালে জালা অনুসৃত হয়। কখন কখন মৃত্রগ্রন্থি মধ্যে 
অকৃজালেট অব্‌ লাইমের দানাগুলি একত্রিত হইয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিগু নির্শিত 
হয়, ইহীদিগকে গ্রাভ্ল্‌ (01250]) কহে। এইগুলি মৃত্রের সহিত নির্গত 
হইবার সময় উদরের দক্ষিণ, বাম বা উভয় পার্খে অসহ শূল বেদন। অনুভূত 
হয়) ইহাকে রিন্যাল্‌ কলিক্‌ (২০718] ০০110) কহে। এই সময়ে মূত্রের সহিত 
রক্ত, টিউব্‌ কা এবং অধিক পরিমাণে মিউক,ন্‌ নির্গত হতে “থা ৭ য়। 
সময়ে সময়ে মূরাশয় মধ্যে অক্জালেট অব্‌ লাইমের বৃহদ কাপের পিও 
প্রস্তত হইয়। অশ্মরী (পাথরী ) রোগ জন্মে। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে অকৃজালেট্‌ অব্‌ লাইমের ক্ফটিকগুলি বিভিন্ন 
আকারের হইয়া থাকে । ভন্মধো যেগুলি অই*পার্খব-বিশিষ্ট-তাহারাই সচরাচর 


ক্লোরিণ্‌। ১৬৩ 


মূত্রমধ্যে অবস্থিতি করে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ইহাদিগকে চত্ুক্ষোণ খামের 
(55919 12)561019) স্তাঁয় দেখায়। এতদ্ব্যতীত ডমরু ও ডিখাকাঙ্জরর 
$417011-57250৩0 ৪০৭ ০521) স্কটিকগুপিও সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই স্ষটিকগুলি খনিজ-দ্রাবক মাত্রেই দ্রবণীয়; কিগ্ত যাখসিটিক বা 
অক্জািক্‌ ফ্যাপিড্‌ সংযোগে দ্রব স্থুয় না (ক্ষার-যৃত্তিকা-ধাতুব ফম্ফেটের সহি 
প্রভেদ,.)। 

অণুবীক্ষণ যন্থ সাহায্যে এই পদার্থ পরীক্ষিত হইয়া থাকে। , 





ক্লোরিণ্‌। 

* মৃত্রমধ্যে ক্লোরিণ্‌ অুক্তাবস্থায় কখনই থাকে না; ইহা পো্টাপিয়ম্‌ বঈ 
সেোডিরম্‌ ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া পোটাগিয়ম্‌ ক্লোগাইড্‌ এবং বোঙিয়ম্‌ 
ক্লোরাইড প্ূপে অনস্থিতি করে। এতছুওয়ের মধো গোডিনম্‌ ক্লোরাইডের 
পরিমাণ সর্ব(পেক্ষা অধিক । ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১৮০ গ্রেণ মোডিয়ম্‌ 
ক্লোর।ইড্‌ মৃত্রের সহিত নির্গত হয়। আমর! যে লবণ থাগ্চের মহ্তি ব্যবহার 
করি, তাহাই ঘোডিয়ম্‌ ক্লোরাইড্‌। আমাদিগের পানীয় জল এবং প্র/য় সমস্ত 
ভক্ষ্য-দ্রপ্যের মধ্যে সোডিয়ম্‌ ক্লোরাইড অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে৷ 
আঙহীরান্তে, পরিশ্রমের পর, এবং অধিক পরিমাণে জলপান অথবা খাস্ 
লবণ অধিক মাত্র/র ব্যবহার করিলে মূত্রে দোডিয়ম্‌ ক্লোর[ইডের পরিমাণ 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হর। সোডিয়ম্‌ ক্লোএ।ইড্স্থাস্থারক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনায়ু। 

নবজর, ফুস্কুস্প্রদাহ, উদরাময়, বিস্চিক। প্রহ্থতি রোগে মূত্রে ইহার 
পরিমাণ হাস প্রাপ্ত হয়। বহু-মূত্র ও,মুত্র-গ্রস্থি-প্রদাহ রোগে ইহ অবিক 
পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে । 

পরীক্ষা ।--একখণ্ড কাচের উপর ছুই এক বিন্দু মুত্র রাখিয়! মৃদু উত্তাপ 
প্রয়োগে শুফ করিয়া লইলে ইউরিয়৷ ও ক্লোরিণের মিলনে অষ্ট-পার্খশ-বিশিষ্ট 
অথব! ভিন্নাকারের স্কটক প্রস্তুত হয়। অথুখীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে স্টিক. 
গুলি দৃষ্ট হইয়! থাকে। 

হাইড্রোক্লোরিক্‌ যযাসিডের পরীক্ষার সময় ক্লোরাইডের অপরাপর পরীক্ষা! 


সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। 


ফস্ফরিক্‌ ফ্যাসিড্‌। 


ইহা সৌডিয়ম্‌, ক্যাল্সিয়ম্‌ এবং ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ ধাতুর সহিত মিলিত হইয়ঃ 
উক্ত ধাতু সকলের ফক্টেট্রূপে মৃত্রে অবস্থিতি করে; কিন্তু কখনই 
অধুক্তাবস্থায় থাকে না । আমর! যে সকল খথাদ্ঘদ্রব্য ভক্ষণ করি, তাহাঁদিগের 
অধিকাংশের মধ্যেই ফক্ফেট আছে এবং এই ফক্ফেটের কিয়দংশ মৃত্রের, সহিত 
নির্গত হইয়া থাকে; অধিকন্ত আমাদের শরীরস্থ ছুই একটী উপাদানের 
বিসমাসনেও ফক্টেট্‌ প্রস্তত হইয়া মৃত্রের সহিত নির্গত হয়। মৃত্রে যে ফশ্দেট্‌ 
নির্গত হয় তাহা সচরাচর ছুই ভাগে বিভক্ত )--ক্ষার-ধাতুর ফক্ষেট্‌ ও ক্ষার- 
ঘৃত্তিকা-ধাতুর ফৃক্ষেট,। য্যাসিড় সোডিয়ম্‌ ফস্ফেট্‌ নামক ক্ষার-ধাতুর 
ফস্ফেট, মৃত্রে থাকে বল্িয়। ইহার প্রতি-ক্রিয়। অশ্ন হয়। প্রায় ৩০ গ্রেণ 
ক্ষার-ধাতুর ফক্ফেট, এবং ১৬ হইতে ২৪ গ্রেণ ক্ষার-মৃত্তিকা-ধাতুর, ফপ্ছেটু 
প্রত্যহ মুত্রের সহিত নির্গত হইয়৷ থাকে । মাংসাহারে অথবা অত্যধিক জল- 
গানে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। জর, বহু-মূত্র, ক্ষয়-কাশ প্রভৃতি রোগেও 
ইহা অধিক পরিমাণে মৃত্রের সহিত নির্গত হয়। গর্ভাবস্থার ইহার পরিমাণের 
হ্রাস হয়। 

ক্ষার-ধাতুর ফস্ফেট, মুত্রে দ্রব অবস্থায় থাকে; কোন পরিচায়ক সংযোগে 
অথব৷ মৃত্রের প্রকৃতিগত কোনরূপ পরিবর্তন হইলেও ইহ! অধঃস্থ হয় না, 
কিন্তু মূত্রে কোন ক্ষারের দ্রাবণ সংযোগে ক্ষার-মৃত্তিকা-ধাতুর ফক্ফেট, অধস্থ 
হইয়। পড়ে। 

মু্রের প্রতিক্রিয়া ঈষদয়, সম-্ষাস্নায্র বা ক্ষার হইলে, ক্ষার-মৃত্তিকা-ধাতুর 
ফস্ফেট অনেক স্থলে স্বতঃই অধঃস্থ হইয়া পড়ে। কখন কখন মৃত্রাশয়ের 
মধ্যেই এইরূপে অধঃস্থ হয় এবং পরিত্যক্ত-মূত্র "খড়ি-গোলার” স্তায় বোধ 
হয়। এই অবস্থা বহুদিন স্থায়ী হইলে অধঃস্থ ফক্ফেট মিউকাসের সহিত মিশ্রিত 
হইয়! মৃত্রাশয়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহদাকারের পিগ প্রস্তত করে। এই পিগু- 
গুলি অশ্মন্‌ বা প্রস্তর (১6০০৪) নামে অভিহিত। এইরূপে অশ্মরী রোগ 
উৎপন্ন হয়। 

মূত্র “খড়ি-গোলা” হইলেই যে শরীর হইতে অধিক ফস্ছেট্‌ নির্গত হইতেছে 


ফম্ফরিক্‌ ফ্যাসিড্‌। ১৬৫ 


বুঝিতে হইবে তাহা নহে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ক্ষার মৃত্তিকাধাতুর 
ফক্ফেট, য্যাসিড. সাহায্যে মূত্র মধ্য দ্রব অবস্থায় থাকে; কতকগুলি কাব্রণে 
মূত্র ক্ষার-পদার্থের পরিমাণ অধিক হইয়া উহার স্বাভাবিক অগ্তার হ্বাপ ব1 
একেবারেই লোপ হয়; এরূপ স্থলে ক্ষার-মৃত্তিকা-ধতুর ফন্ফেট দদ্রব অবস্থায় 
না থাকিতে পাইয়া অধস্থ হইয়] পড়ে। ২৪ ঘণ্টার মৃত্রে ফক্ফেটের পরিমাণ 
নিরূপণ করিলে এই ভ্রম মহজেই নিরাকৃত হইতে পারে। 

মূত্র পরিত্যন্ত হইবার অন্প বা অধিকক্ষণ পরে বিকৃত হইয়! উঠে, মৃত্র- 
স্থিত ইউরিয়! নামক পদার্থ বিসমাসিত হইয়। ষ্যামোনিয়ম্‌ কার্নেটে পরি- 
ণত হয় এজগ্ঠ মৃত্রে ফ্যামোনিয়ার গন্ধ নির্গত হয় এবং ইহার গ্রতি ক্রিয়া 
ক্ষার হইয়। থাকে। মুত্রে ম্যাগ্নেপিয়ম্‌ ফক্ষেট থাকে তাহা পূর্বেই উদ্লু 
হইয়াছে। মূত্র বিকৃত হইলে এই পদার্থ ফ্যামোনিয়ার সহিত মিলিত হইয়) 
দানাবিশিষ্ট য্যামোনিয়ম্‌ ম্যাগনেসিয়ম্‌ ফস্ফেট বা টিপ্ল্‌ ফস্টেট 
(00001০ 71705001816) রূপে অধযস্থ হইয়া পড়ে। 

দীর্ঘকাল ব্যাপিয়। মূত্র হইতে অধিক পরিমাণে ফক্ছেট নির্গত হইলে 
ফস্ফাটুরিয়া (179924478) রোগ উপস্থিত হয়। এই রোগে অহো- 
রাত্র মধ্যে প্রায় ১১০ হইতে ১৪০ শ্রেণ পর্য্যন্ত ফস্ফেট, মুত্রের সহিত শরীর 
হইতে বহির্গত হয়। এই রোগে মৃত্রের প্রতি ক্রিয়া! প্রায়ই ক্ষার হইয়া 
থাকে ; মূত্র ঘো'ল! হয় এবং শ্বেতবর্ণ ফক্ফেটু শীঘ্রই অধিক পরিমাণে পাত্রের 
তলদেশে স্থিত হয়। এইরূপে অধিক পরিমাণে ফস্ফেট, নির্গত হইলে 
্াযুদৌর্কল্য, অহীর্ণতা ও শারীরিক শীর্ণত! উপস্থিত হয়; মৃত্রও সমধিক 
পরিমাণে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । , 

পরীক্ষা ।--€ক) মুত্রে অধিক পরিমাণে ফন্ফেট, দ্রব হইয়া থাকিলে 
উত্তাপ সংযোগে মূত্র ঘোলা হইয়া যায়) পরে ইহাতে ফ্যাপিটিক্‌ বা হাইড্ো- 
ক্লোরিক্‌ ফ্্যাসিড. যোগ করিলে মুত্র পুনরায় জলের ন্তাঁয় পরিফার হইয়! 
থাকে (য়্যাল্বুমেনের সহিত প্রভেদ )। 

(খ) মূত্রস্থিত অধ্:স্থ ফস্ফেট একটা পিপেট, সাহায্যে ষ্টেট টিউবের মধ্যে 
রাখিয়া ফ্যাসিটিক্‌ বা হাইড্রোক্লোরিক্‌ র্যাসিড, যৌগ করিলে দ্রব হইয়া যায়। 

এতৎ্যতীত ফন্ফেটের পরীক্ষা ফন্ফরিক্‌ ফ্যাসিডের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। 


১৬৬ ফলিত-রঙসায়ন। 


ফস্টেট্‌, চূর্ণ বা ক্ষটিকাকার উভয়বিধ অবস্থায়, মূত্র মধ্যে অধযস্থ হইয়া 

পড়ে। অথুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ইহাদিগের পরীক্ষা হইয়া থাকে । 
সল্ফিউরিক্‌ য্যাসিড্‌। 

সল্ফিউরিক্‌ য্যাসিড্‌ অযুক্তাবস্থায় মৃত্র,মধ্যে থাকে না। ইহা সোভিয়ম্‌ 
এবং পো্টাপসিয়ম্‌ ধাতু এবং কতিপয় গন্ধোৎপাদক পদার্থের সহিত মিলিত 
হইয়া সল্ফেট্‌ রূপে মৃত্রে অবস্থিতি করে । ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩। হইতে ৫২ 
গ্রেণ পর্য্যন্ত সল্ফিউরিক্‌ ফ্যাঁসিড. মূরের সহিত নির্গত হইয়া থাকে । আমা- 
দিগের দেহস্থ এবং থাগ্স্থিত ফ্যাল্বুমেন্‌ বিসমাধিত হইয়া সল্ফিউরিক্‌ 
যমাসিড্‌ প্রস্তত হয় এবং মুত্রের সহিত মিলিতাবস্থায় নির্গত হইয়া যায়। মাংসা 
হারে ইহার পরিমাণের বৃদ্ধি এবং শিরামিষ আহারে ইহার হাস হইয়া! থাকে। 
অধিকক্ষণ ব্যায়ম করিলে অথবা আহারের অব্যবহিত পরে কয়েক, ঘণ্টা 
পর্য্যন্ত ইহ! অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে মূত্রের মহিত নির্গত হইয়া! থাকে। 
তরুণ জরেও ইহার পরিমাণের বৃদ্ধি হয়। 

পরীক্ষা ।__মূত্রে হাইড্রোক্রোরিক্‌ ফ্যাসিড, মিশ্রিত করিয়া বেরিয়ম্‌ 
ক্লোরাইড, যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম্‌ সল্ফেট্‌ অধঃস্থ হয়। 

পোটানিয়ম্, সোডিনম্‌, ক্যাল্সিয়ম্‌ এবং ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ ধাতু হাইডো- 
ক্লোরিক্‌ য়্যাপিড্‌, ফম্ফরিক্‌ য্যাপিড. বা সল্ফিউরিক্‌ ফ্যামিডের সহিত বিভিন্ন 
পরিমাণে মিণিত হইয়া সোডিয়ম্‌ ক্লোরাইড, সোডিয়ম্‌ ফস্ফেটু, সোডিয়ম্‌ 
সল্‌্ফেট্‌ ; পোটাপিয়ম্‌ ক্লোরাইড পোটাসিয়ম্‌ সল্কেট্‌ ) ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ ক্রোরা- 
ইড্‌, ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ ফক্েটু? ক্যাল্পি়ম্‌ ক্লোরাইড, ও ক্যাল্সিয়ম্‌ ফস্ফেট, 
রূপে মূত্র মধো অবস্থিতি করে। এই ধাতু গুলির পরীক্ষা পূর্বেই বিশদ রূপে 
বর্ণিত হইয়াছে, অতএব এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়েজন। 

কখন কখন নাইটি,কু ও পিলিসিক্‌ ফ্ল্যাসিড্‌ অতি সামান্ত পরিমাণে 
মিলিতাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয়। 

কার্বনিক্‌ ফ্যামিড্‌, নাইট্রেজেন্‌ এবং অক্সিজেন বাষ্প অল্লাধিক পরি- 
মাণে মৃত্রের সহিত মিশ্রিত থাকে । গ্যাস্পম্প, সাহায্যে ইহাদিগকে পৃথক 
করিয়া লওয়া হুয়। 


গন্ধোশ্পাদক পদার্থ (&:071260 98105181065 ) 

* সুস্থাবস্থায় সগ্ভঃ পরিত্যক্ত মুত্র স্থগন্ধ বিশিষ্ট না হইলেও ছুর্ন্বযুক্ত নহে। 
ইহার কেমন একটা বিশেষ তীব্র অথচ মিষ্ট গন্ধ আছে। মূত্র পচিলে ফ্যামো- 
নিয়ার গন্ধ নির্গত হয়। মূরে *অধিক পরিমীণে পুজ মিশ্রিত থাকিলে 
ইহা শীপ্রই পচির। যায় ও অতিশয় দুর্ন্ধ নির্গভ হয়। ইউরিয়ার পরিমাণ অধিক 
থাঁকিলে মূ দুর্গন্ধযুক্ত হয়। বন্ৃ-মূত্র রোগে মূত্রে পক আপেল্‌ ফলের ন্যায় 
গন্ধ বাহির হম্। হিঙ্গু, কোপেবা (0০72১), কাঁবাবচিনি, টার্পিন তৈল 
প্রভৃতি কঠিপর ওধধ সেবনের পর এবং পলা রস্থন প্রতি দ্রব্য ভক্ষণ 
করিলে মূত্র তদনুরূপ গন্ধঘুক্ত হইরা থাকে । মুত্রের স্বাভাবিক অবস্থায় কার্ক 
লিক্‌ য্যাসিড্‌ (08700110 4১০1৭), ক্রীল্-সল্কিউরিক্‌ য্যাসিড্‌ (016501-901- 
[17008 4১019), স্কেটল্‌ (9৮৮00), ইিক্যান্‌ (01021) প্রভৃতি কতকগুলি 
গন্ধযুক্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকে । তিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ান্থপারে এই পদার্থ গুলিকে 
পৃথক্‌ করিয়া লওয়! যাইতে পারে । ইহাদিগের মধ্যে শুদ্ধ ই্ডিক্যান্‌ সমধিক 
প্রয়েজনীয় বলয়! তাহারই পরীক্ষা নিয়ে বর্ণিত হইল। 

ইণ্ডিক্যান্‌।__ইহা ইঞ্ডল্‌ (00191) নামক পদার্থ হইতে উৎপন্ন। আমু" 
দিগের অস্ত্র মধ্যে খাদ্য দ্রব্য নকল পচিয়া অল্লাধিক পরিমাণে ইওল প্রস্তত 
হয়; ইহাই রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইগ্ডিক্যানে পরিণত হর এবং মুত্রের 
সহিত নির্গত হইয়া যায়। আক্ত্রবদ্ধ (1)6562] 005050001 ), অন্ত্রবরণ- 
প্রদাহ (১10010109) প্রন্থতি যে সকল রোগে কোষ্ঠ-কাঠিন্ত (00091118010) 
উপস্থিত হয় তাঁহাতেই ইগ্ডিক্যানেত্ু পরিমাণ মূত্র মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
টার্পিন তৈল, তিক্ত বাদাম তৈল, ক্রিয়োসোট, (076093019) প্রভৃতি ওষধ 
সেবন করিলেও ইপ্ডিক্যান্‌ অধিক পরিমাণে মৃত্রের সহিত নির্গত হয়। 

কেহ কেহ ইগ্ডিক্যান্কে জান্তব ও উদ্ভিজ্ক এই ছুই ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়। থাকেন । তাহার! প্রাণী-শরীর-জাত ইগ্ডিক্যান্‌কে জান্তব এবং নীল গাছ 
প্রভৃতি উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন ইপ্ডিক্যান্কে উড়্িজ্ ইণ্ডিক্যান্‌ বলিয়া নির্দেশ 
করেন। অন্ত মতে এই ছুই পদার্থ একই বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়া! থাকে। ইত্ডি- 
ক্যান্‌ বিসমাপিত হইয়৷ ইপ্ডিগো বু'ও ইপ্ডিগো রেড. নামক ছুইটা বিভিন্ন রঙ 
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উৎপাদন করে। আমরা যে নীল বড়ি ব্যবহার করি তাহাই ইণ্ডিগে ত্র) 
নীপ গাছ হইতে উৎসেচন-প্রক্রিয়। দ্বারা তন্মধ্যস্থ ইণ্ডিক্যান্‌ বিসমাসিত হইয়া 
নীলবড়ি প্রস্ত্রত হয়। | 

পরীক্ষ|।_-১ম। মূত্রের সহিত সমভাগে উগ্র হাইডেক্রোরিক্‌ ফ্যাসিড, 
মিশিত করতঃ শীতলাবস্থায় ক্লোরোফর্মের গহিত আলোড়িত করিলে ক্লোরো- 
ফর্ম ঈষৎ বেগুণী বর্ণ ধারণ করিয়া পাত্রের তলদেশে পৃথক্‌ হইয়! পড়ে। 
স্পেক্ট্রস্কোপ্‌ (91১০০৮০০০7৩ ) দ্বারা এই বেগুণী বর্ণের দ্রাবণ পরীক্ষিত 
হইলে ইণ্ডিক্যান্জাঁত ছুইটা বিশেষ রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

২য়। মুত্র ও হাইড্রেক্লোরিক্‌ য্যাসিড সমভাগে মিশ্রিত করিয়। উহাতে 
বিন্দু বিন্দু পরিমাণে ক্লোরাইড. অব্‌ লাইমের (91০01108 [১০%৫০) ঘন 
দ্রাবণ যোগ করিলে নীলবর্ণ উৎপন্ন হয়। এই নীলবর্ণ মিশরদ্রাবণ ক্লোরো- 
ফর্মের সহিত আলোড়িত করিলে ক্লোরোফর্ম নীলবর্ণ ধারণ করে।' এক্ষণে 
ইহাকে পৃথক্‌ করিয়া অনাবৃত পাত্রে রািয়। দিলে ক্লোরোফর্ম উড়িয়া! যাঁয় 
এবং পাত্রে শীলবর্ণ ইণ্ডিগে। বু অবশিষ্ট থাকে। 





বর্ধেৎপাদক পদার্থ (72121701120 00199 ) 


স্বাভাবিক অবস্থায় মুত্র দেখিতে ঈষৎ হরিদ্রীবর্ণ। নান! কারণে এই 
বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটিয়! থাকে । অধিক জল পাঁন করিলে মৃত্রেও জলের পরি- 
ম।ণ বৃদ্ধি হইয়া বর্ণের তরলতা৷ সম্পাদন করে। জর রোগে মূত্র অল্প পরিমাণে 
নিস্থত হয় এবং রক্তবর্ণ হইয়া থাঁকে। বহুমূত্র, রক্তহীনতা, হিষ্টিরিয়া এবং 
গ্রযানিউলার্‌ কিডনি (01727010711006)) রোগে মূত্র অত্যধিক পরিমাণে 
নির্গত হয়; একারণে ইহার বর্ণও অতিশয় তরল হইয়! থাকে এমন কি কোন 
কোন স্থলে জলের স্তাঁয় বর্ণহীন দেখায়। রুবার্ব » সৌণামুকি,কার্বলিক্‌ য্যাসিড্‌, 
স্তাণ্টোনিন্‌ প্রভৃতি কতিপয় ষধ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও মৃত্রের স্বাতাবিক 
বর্ণের পরিবর্ধন হয়। মুত্র রক্ত, পিত্ত বা মেদ মিশ্রিত থাকিলে অথব৷ মূত্রস্থ 
স্বাভাবিক বর্ণদ্রব্যের পরিমাণ অধিক হইলে বর্ণের বিকৃতি উপস্থিত হয়; 
রক্কের পরিমাণের তারতম্যানুসারে মূত্র ঈষৎ লোহিত বা গাঁ রক্তবর্ণ ধারণ 
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করে; পিত্ব মিশ্রিত থাকিলে মূত্র ঈষৎ হরিদর্ণ বাঁ হরিদাঁত পীতবর্ণ হইয়া 
থাকে । কাইলিউরিয়! (011/1874) নামক রোগে মুত্রের সহিত মেদ মিশ্রিত, 
ধাকে বলিয়া মৃত্রকে দুগ্ধ স্তায় শ্বেতবর্ণ দেখায়; কখন কখন ইহার সহিত 
রক্ত মিশ্রিত থাকিম্লা গোলাপীবর্ণ উৎপাদন করে। মুত্রের সহিত অধিক 
পরিমাণে পুজ মিশ্রিত থাকিলে ইহ! হরিদ্রাভ-শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে । পুরা- 
তন ম্যালেরিয়া জন এবং অপর ছুই একটা রোগে লোহিত রক্তকণিকা সমূহ 
ধ্বংস হইয়া যায় এবং তন্মধ্যস্থ বর্ণ দ্রব্য মুত্ধের সহিত নির্গত হইয়া উহার 
বর্ণের গাঢ়তা সম্পাদন করে। 

জররোগে মৃত্রের স্বাভাবিক বর্ণদ্রবা সমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় 
এবং রক্তহীনতা ও কোন কোন ক্বয়বীয় রোগে উহার হ্রাস হইয়া থাকে! 

পূর্বে যে ইণ্ডিক্যান্‌ নামক পদার্থের উল্লেখ কর! গিয়াছে তাহ! কখন 
কখন শতঃই বিসমাসিত হইয়া ই্ডিগে ব্লু নামক নীলবর্ণ পদার্থে পরিণত 
হইলে মৃত্রের বর্ণ ঈষৎ নীল হইয়া থাকে। 

ইউরেবিলিন্‌ ( [০১110 ) স্বাভাবিক মূত্রের প্রধান বর্ণোৎপাঁদক 
পদার্থ । ইহাঁতে নাইট্রোজেনের অংশ আছে? ইহাকে মুত্র হইতে গীতাভ 
পাটলবর্ণের চূর্ণরূপে পৃথক্‌ করিয়া লইতে পরা যায়। হীম্যাটিন্‌ নামক লোহিষ্ভ 
রক্তকণিকার বর্ণ-দ্রব্য এবং পি্তস্থ বর্ণ দ্রব্যের সহিত অক্সিজেন্‌ বাষ্প মিলিত 
হইয়া ইউরোবিলিন্‌ উৎপন্ন হয়। স্পেক্টুস্কোপ্‌ মন্ত্র সাহায্যে ইউরোবিলিন্‌ 
পরীক্ষিত হইয়া থাকে । যে বর্ণদ্রব্য নংযোগে জররোগে মূত্র আরক্তিম বধ 
ধারণ করে তাহা জরীয়-ইউরোবিলিন্‌ নামে অভিহিত এবং ইহা উপরোক্ত 
সহজ ইউরোবিলিন্‌ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন*পদার্থ। ইহাতে অকিিজেন্‌ বাশ্পের 
পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকে । কেহ কেহ অনুমান করেন যে জদীয়- 
. ইউরোবিলিন্‌ এবং ষ্টার্কোবিণিন্‌ (5097০০৮110) নামক মলের বর্ণোৎপাদক 
পদার্থ উভয়ে অভিন্ন) এবং মূত্রে এই পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহারা ইহাই 
নির্দেশ করেন যে জ্বররোগে মল আংশিকরূপে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং 
উহ্থাই জরীয়-ইউরোবিলিন্‌ রূপে মৃত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। 

ইউরো-হিম্যাটো-পফিরিন্‌ (07042270860-001215700) নামক আর একটা 
বর্োৎপাদক পদার্থ টাইফইড্‌ জর, ফুসফুস-প্রদ্থাহ, অন্ত্াবরণ-গ্রদাহ, হামজর . 

২২ 
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প্রতি কতকগুণি রোগে মূত্র মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হীম্যাটিন্ও নামক 
নক্তকণিকার বর্ণদ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এতছ্যাতীত আরও কয়েকটী 
বর্ণোপাদক পদার্থ মুর মধ্যে অস্থিতি করে, তাহাঁদিগের রাসায়নিক গঠম। 
ও কার্ধ্য সম্বন্ধে মততেদ আছে বণিয়া এস্থলে সে শুলির উল্লেখ কর! হুইল ন1। 


র্‌ 





মিউকাস্‌ ও এপিথিলিয়ম্‌। 

সুস্থাবস্থায় মৃত্রের মহিত অতি অগ্ন পরিমাণে মিউকাস্‌ এবং স্কোয়েমন্‌ 
এপিথিলিরম্‌ নির্গত হইয়া থকে । মুত্রে মিউকাঁম্‌ অধিক পরিমাণে থাকিলেও 
উহা থোল। দেখাব । মূরাশয় ধা মূত্র-প্রণাপী প্রদাহে অধিক পরিমাণে মিউ- 
কাস্‌ এবং স্কোর়েমম্‌ (১০০৯), কলম্নাঁর্‌ (০0180) ও গোলাকান 
(৯1:০118]) প্রস্থতি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির এপিখিলিয়ম্‌ নির্গত হইয়! থাকে। 
্রস্থিপ্রদাহ রোগে বিভিন্ন গঠনের এপিথিপিয়ম্‌ মৃত্র-গ্রন্থির ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশ ও ইউরিটাব্‌ হইতে নির্গত হইয়া থাকে । শ্বেত-গ্রদর রোগে যোনি- 
স্থিত বৃহদাকারের ্কোয়েমম্‌ এপিখিপিয়ম্‌ মুত্রের হিত মিশ্রিত থাকে। 

পরীক্ষা ।_-১ম _কোন কাচ নির্মিত পাত্রে মূত্র কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে 
রাখিরা দিলে পাত্রের তলদেশে কখন পেজা তুলার স্তায়, কখন বা শ্বেত 
অগুলালের স্তায় আঠাবৎ পদার্থ অধংস্থ হয়। এপিথিলিয়ম্‌ 
গ্রন্থতি কতক গুলি পদার্থের সহিত মিতিত হইয়া মিউকাঁস্‌ 
এইরূপে অধঃস্থ হইয়। থাকে । এই অধ্যস্থ-পদার্থ একটী পিপেট্‌ সাহায্যে 
টেষ্টু টিউবের মধ্যে রাখিয়া য়্যাসিটিক্‌ ফ্যাসিড যোগ করিলে মিউসিন্‌ জমিয়া 
মূত্র অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছ হয়।  ' 

খস্ম।_মিউকাস্‌ কষ্টিক্‌ পটাশ্‌ সংযোগে দ্রব হইয়া! যাঁয় এবং মুত্র স্বচ্ছ 
হয়। মুত্রে পুঁজ থাকিলে কষ্টিক্‌ পটাশ. সংযোগে উহা! চাপ বাঁধিয়া! যায়। 

৩য়।__অণুবীক্ষণ মন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিলে উহা! কখন কখন বর্ণহীণ, 
স্বচ্ছ, শাখাবিশিষ্ট ও দীর্ঘাকার স্ত্রবৎ দেখায়; কখন বা গোলাকার কোষ- 
মিশ্রিত, স্বচ্ছ, বর্ণহীন, আঠাল পদার্থের নায় দৃষ্ট হয়। মিউকাসের গোলা- 
কার কোধষগুলি দেখিতে পু'জের কোষের ম্যায়; একারণ মুত্র পরীক্ষার সময় 
, বিশেষ সাবধানের সহিত এই ছুই পদার্থের গ্রভেদ নিরূপণ করিতে হয়। 


মিটকাস্‌। 


য্যাল্বুমেন্‌। ১৭১ 


অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে এপিথিণিয়ম্‌ সমূহের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি এবং 
উহাদের উৎপত্তি স্থান নির্ণীত হইয়া! থাকে | ইহাঞ্ছদব 


এপিথিলিয়ম্‌। 
অন্য কোন পরীক্ষা নাই। 


মূত্রস্থিত অস্বাভাবিক পদার্থের পরীক্ষা । 


শিমনলিখিত পদার্থগুলি বিশেষ বিশেষ রোগে মুনের দহিত নির্থত হয়) 
এম্ন্ত ইহাপিগকে অস্বাভাবিক পদ|র্থ বলিয়া উল্লেখ করা হইল। 
১ম। ফ্যল্বুমেন্‌ (4]10106 ) 
২য়। শর্কর] (58627) 
৩য়। পিত্তজ-দ্রাবক (13110 4১015) এবং পিস্তজ-বর্ণ-দ্রব্য (131 


1১1770)19 ) 

তর্থ। মেদ (1721) 

য্যাল্বুমেন। -স্গ্ বাক্তির মৃত্রে ফ্যাল্বুমেন্‌ থাকে না; কিন্তু কে 
কেহ ইহার অস্থিস্ব স্বীকার করেন। ফলতঃ শেযোক্ত মত অন্রান্ত বলিয়া পরি- 
গণিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা এত অল্প পরিমাণে মৃত্রের সহিত বিগ্যমন 
থাকে যে য়াল্বুমেন্‌ নির্দেশক কোন পরিচারক ছারা আদৌ তাহার সত্তা 
নিরূপণ কর! যায় না। আপাততঃ স্ুস্থকায় ব্যক্তির মুত্রে কখন কখন অল্লী- 
ধিক পরিমাণে য়্যাল্বুমেন্‌ বিদ্যমান থাকে কিন্ত তজ্নিত কোন বিশেষ রোগ 
শরীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। ইহার প্রকৃত কারণ এ পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে 
প্রতিপন্ন হয় নাই। অনেকে অন্থুমান ,করেন থে কোনবপ ক্নায়বীয় বা পরি- 
পাক সন্বন্ধীয় বিকার উপস্থিত হইলে মূত্র এই অবস্থা সম্পন্ন হইয়। থাকে । 
যাহা হউক মৃত্রের সহিত কিছুদিন 'এইরূপে রাল্বুমেন্‌ নির্গত হইলে পরি- 
ণ|মে মূত্র গ্রন্থির নানা প্রকার রোগ জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্তাবন]। 

মুত্র- গ্রন্থি-প্রাদাহ (30£715 1)15045০), হৃত-পীড়া (1৩271 1)156856) 
প্রভৃতি রোগে মুত্র-গ্রন্থি হইতে হ্ৃৎ পিগ্ডে রক্ত প্রত্যাগমনের প্রতিবন্ধকতা 
উপস্থিত হইলে,মৃত্রে রক্ত, পূজ বা কাইল (0751০) মিশ্রিত থাকিলে, 
যে কোন কারণে মুত্র গ্রন্থি মধ্যে রক্তাধিক্য হইলে,_মূত্র মধ্যে য্যাল্বুমেন্‌ 


১৭২ ফলিত-র সায়ন। 


প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। এতডিন্ন বিস্চিকা রোগে অথবা শরীর মধ্যে সীদের 
বিষক্রিয়া উপস্থিত হইলে,_-বিশেষ বিশেষ রোগে এবং যে কোন বিষ- 
প্রয়োগে মাংসপেশী সমূহের প্রবল আক্ষেপ উপস্থিত হইলে,_কার্কলিক্‌ 
য্যাসিভ্‌, ক্যাস্থারাইডিস্‌, টার্পিন তৈল প্রভৃতি ওঁষধ সেবনে,_অথবা লবণ 
ভক্ষণ একেবারে পরিত্যাগ করিলে, মুন্র মধ্যে সময়ে সময়ে ফ্যাল্বুমেন্‌ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

মূত্রে পিরাঁম্‌ ফ্যাল্বুমেন্‌ (5৩70) /১1১মা0৫7) এগ, য়্যাল্বুমেন্‌ (15 
/১191007 ), সিরাম্‌ গ্লবিউলিন্‌ (500) 010011 ), হেমি-ম্যাল্বিউমো্‌ 
([797-00ঘ05০), পেপ্টেন্‌ (8০১৮০০০) প্রভৃতি ভিন্ন-প্রকৃতি-সম্পন্ন 
্যাল্বুমেন্‌ বিগ্মান থাকে । ইহারা পরিচায়ক সাহায্যে বিভিন্ন প্রতি-ক্রিয়! 
প্রদর্শন করে। | 
ৃ য্য।ল্বুমেনের সাধারণ পরীক্ষা । 

মুত্র ঘোল! হইলে উহ! ছীকিয়া পরীক্ষা করা উচিত। 

(ক) একটা টেষ্ট টিউবে কিরৎ পরিম!ণে মূ রাখিয়া উত্তাপ প্রয়েগ 
করিলে য্যাল্বুমেন্‌ সংযত হইয়া মূত্র ঘোল। হইয়া যায়। মৃত্রে য়্যাল্বুমেন্‌ 
অধিক পরিমাণে থাকিলে উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা ইহা! শীঘ্র অধঃস্থ হইয় পড়ে 
এবং প অধঃনস্থ পদার্থ শ্বেতবর্ণ দেখায় ; কিন্ত মূত্র বক্তমিশ্রিত হইলে এই অধয্থ 
পদার্থ ঈষৎ লোহিত বর্ণ হইয়! থাকে। ইহাতে ফ্যাসিটিক্‌ বা নাইটিক্‌ 
য্য'সিড অল্প পরিমাণে যৌগ করিলে য়্য।ল্বুমেন্‌ দ্রব হয় না এবং মূত্র পূর্ব্ববৎ 
ঘোলা থাকিয়। যাঁয়। 

মূত্রে ক্ষার-মৃত্তিকা-ধাঁতুর ফস্ফেট অধিক পরিমাণে থাকিলে উত্তাপ 

ংযোগে উহা! ঘোল! হইয়া যায় কিন্তু উহাতে কোন দ্রাবক যোগ করিলে 
ফন্দেটু দ্রব হইয়া যায় এবং মৃত্র স্বচ্ছ ও পরিষার হইয়া থাকে । এইরূপে 
ূত্র-্থিত ফ্যাল্বুমেন্কে ফক্ফেট্‌ হইতে পৃথক করা যায়। 

মৃত্রের গ্রতি-ক্রিয়া ক্ষার হইলে উহাতে কিয়ৎ পরিমাণে য্যাসিটিক্‌ য্যাসিড্‌ 
যোগ করিয়া অমন করতঃ উত্তাপ সংযোগে যফ্যাল্বুমেনের পরীক্ষা করিতে 
হইবে। 

(থ) হ্কেলাবের মতে পরীক্ষা--একটী টেষ্ট টিউবে ছুই ডঁম্‌ পরিমিত 


য্যাল্বুমেন্‌। ১৭৩ 


মুত্র রাখিয়া বন্তু ভাবে ধারণ করতঃ উগ্র নাইটিকৃ য্যাসিড্‌ বিন্দু বিন্দু 
করিয়! সাবধানে ঢালিলে উহ! মৃত্রের সহিত মিশ্রিত না হইয়া টিউবের 
* গাত্র দিয়া গড়াইয়! মুত্রের তলদেশে স্থিত হয়, এবং মুত্র ও নাইট কৃ 
য্যাসিড. এতদুভয় পদার্থের দুইটা বিভিন্ন স্তর স্পষ্টরূপে দেখিতে*পা ওয়া যাঁয়। 
মৃত্রে য্যাঁল্বুমেন্‌ থাকিলে উপন্োক্ত স্তরদ্ধয়ের সন্ধি স্থলে শ্বেতবর্ণ গোলাকার 
রেখা' উৎপন্ন হয় ; ফ্যাল্বুমেনের পরিম[ণের তারতম্যানুমারে এই রেখা অল্প 
বা অধিক বিস্তৃত হইয়! থাকে । স্বাভাবিক মুত্রে কেবল মাত্র একটা গাঢ় 
রক্তব্ণ গোলাকার রেখা উৎপন্ন হয়) নাইটি,ক্‌ য্যাসিড সংযোগে মুত্রস্থিত 
বর্ণোৎপাদ্ক পদার্থ বিসমাগিত হইয়াই এই রেখা উৎপন্ন হয়। মুর পিত্ত- 
মিশ্রিত হইলে উপরোক্ত প্রক্রিয়ান্মারে সবুজ বা নীলবর্ণ রেখ। উত্পন্ন 
হইয়া থাকে। 

সুত্রে অধিক পরিমাণে ইউরেট্‌ মিশ্রিত থাকিলে ফ্ল্বুমেনের রেখার 
সয় একটা শ্বেতবর্ণ রেখা উৎপন্ন হয় কিন্তু মৃছু উত্তাপ প্রয়োগে উহা! অদৃষ্ঠ 
হইয়াঘায়। ইউরিয়া অধিক পরিম।ণে থাকিলে অথবা কাবাব চিনি,কোপেব 
প্রভৃতি ওঁষধ সেবনের পর এইরূপ গ্রতিক্রিয়াও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। 
সামান্ত মনোযোগে এই ভ্রম সহজেই নিরাকৃত হইতে পারে। ৮ 

(গ) একটা টে টিউবের তিন ভাগ মৃত্রপূর্ণ করতঃ উহাতে ৪। ৫ বিন্দু 
য্যাসিটিক্‌ ফ্্যাসিড্‌ মিশ্রিত করিয়া টিউবটা ঈষৎ বক্র করতঃ উহার উদ্দভাগে 
উত্তাপ প্রয়োগ করিলে র্লযাল্বুমেন্‌ সংবত হইয়। মুত্রের উপরিভাগ ঘোলা 
হইয়া যায় কিন্তু নিশ্নভাগ (যে স্থলে উত্তাপ প্রয়োগ করা হয় নাই) পূর্বববৎ 
পরিষ্কার থাকে । ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ কোন পদার্থের সম্মুখে উক্ত টেট টিউবটা 
ধারণ করিয়৷ দেখিলে মৃত্রের উদ্ধ ও অধোভাগের পার্থক্য স্থন্দররূপে পরি- 
লক্ষিতহয়। এই পরীক্ষা দ্বারা মৃত্রে অত্যন্ন পরিম।ণ ফ্্যাল্বুমেন্‌ বিগ্ুমান 
থাঁকিলেও উহার সত্তা প্রমাণিত হইয়া থাকে। 

(ঘ) একটা টে টিউবের $ অংশ মৃত্রদ্ধারা পরিপূর্ণ করিয়া বক্র ভাগে 
ধারণ করতঃ পিক্রিক্‌ ফল্যাসিডের (11070 4১0৫) ঘন দ্রাবণ সাবধানে 
ঢালিয়া দিলে উহা! মৃত্রের উর্ধতন অংশের সহিত মিশ্রিত হইয়া ফ্যাল্বু 
মেন্কে সংযত করে সুতরাং মূত্রের এই অংশ ঘোলা হইয়। যায় কিন্তু মৃত্রের 


১৭৪ ফলিত-রসায়ন । 


অধস্তন অংশ পূর্বববৎ পরিষ্কার থাকে | এক্ষণে উর্ধতন অংশে উত্তাপ প্রয়োগ 
করিত উহ! অধিকতর ঘোল! হইয়া যায়। মুত্রের সহিত পেপ্টোন্‌ 
(1০0১6০৩) মিশ্রিত থাকিলে পিক্রিক্‌ র্যাসিড সংযোগে উহা পূর্বোক্ত ৭ 
রূপ ঘোঁল! হয় কিন্তু উত্তাপ প্ররোগে পুনরায় পরিফাঁর হইয়া যায়। 

পোটানিও-মাকিউরিক আইওডাইড্‌ (1১968551০-110:08710 19110), 
সোডিয়ম্‌ ট্যঙ্গ স্টেট (5০100) 1] 01050866), ফেরো-দাঁয়ানাইড্‌ অব্‌ গোটা- 
মিরম্‌, মেটা ফন্ষরিক্‌ ম্যাসিভ্‌ প্রস্থৃতি অপর কয়েকটা পরিচায়ক সহযোগে ও 
যযাল্বুমেন্‌ অধঃস্থ হইয়া থাকে কিন্ত অপরাপর পদার্থও ইহাদিগের সাহাম্যে 
অধংস্থ হয় বলিধা ফ্ল্যাল্বূমেন্‌ পবীক্ষাকালে এই সকল পরিচায়কের উপর 
সণিশেষ আস্থা প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। 

ডাক্তার অলিভার, মাঁফিউরিক ক্লোরাইড. বা ফেরো-সায়ানাইড, অব্‌ 
পোটাসিরমের দ্রাবণ-সিক্ত কাগজ য্যাল্বুমেন্‌ পরীক্ষার্থে ব্যবহার করিয়া 
থাঁকেন। এই কাগজ য্যাল্বুমেন্-সংযূক্ত মৃত্রে নিমজ্জিত করিলে য্যাল্বুমেন্‌ 
সংযত হইয়া মূত্র ঘোলা হইর়। বায়,উন্তাপ সংযোগে পরিফার হয় না। 

এগ্‌ ষ্যাল্বুমেন।--(১) ইতিপূর্বে হেলারের প্রণালী মতে নাইটি,ক্‌ 
য্যাসিড্‌ সংযোগে স্ন্যাল্বুমেনের পরীক্ষা উল্লিখিত হইয়াছে। নাইটিক্‌ য্যাসিড্‌ 
অধিক পরিমাণে যোগ করিলে অধযস্থ সির(ম্‌ য্যাল্বুমেন্‌ দ্রব হইয়। যায় কিন্ত 
এগ্‌ ফ্যাল্বুমেন্‌ দ্রব হয় না। 

(২) ঈথর সংযোগে এগ্‌ ফ্যাল্বুমেন্‌ সংযত হয় কিন্ত সিরাম্‌ ফ্যাল্বুমেন্‌ 

ধযত হয় ন|। 

হেমি-য্যাল্বুমোজ্_(১) হেলারের মতে নাইটি,ক্‌ ফ্ন্যাদিড যোগ 
করিলে হেমি-়্্যাল্বুমোজ্‌ শীতলাবস্থায় অধঃস্থ হয়। উত্তাপ সংযোগে উহ! 
দ্রব হইয়! যাঁয় কিন্তু শীতল হইলে হেমি-য়্যাল্বুমোজ্‌ পুনরধঃস্থ হয়। 

(২) উত্তাপ সংযোগে হেমি-য়্যাল্বুমোজ্‌ প্রথমতঃ অধঃস্থ হয়, কিন্ত 
অধিকতর উত্তাপ প্রয়োগ করিলে অধঃস্থ পদার্থ দ্রব হইয়! যায় এবং শীতল 
হইলে উহ]! পুনরধ:স্থ হয়। 

(৩) মৃত্রে কয়েক বিন্দু য্যামিটক্‌ ফ্যামিড, যোগ করিয়! উত্তাপ প্রয়োগ 
করিলে হেমি-য্যাল্বুমোজ, অধঃস্থ হয় না। 


য্যাল্বুমেন্‌। ১৭৫ 


(৪) কপার্‌ মল্্ফেটু ও কষ্টিক পটাশ্‌ সংঘে।গে উত্তাপ সাহায্যে দ্রাবণ 
গোলাপী বর্ণ ধারণ করে। ৪ 

(৫) য্যাগিটিক্‌ য্যপিড্‌ অধিক পরিমাণে বেগ করিয়া কয়েক বিন্দু 
ফেরোপায়।নাইড্‌ অব্‌ পোটাপিয়মের দ্রবণ যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ পদার্থ 
অধঃস্থ হয়। | 

পেপ্টোন্‌।_-ইহা ক্ন্যাল্বুমেন্‌ জাতীয় পদার্থ হইলেও পরীক্ষা সম্বন্ধে 
উভয়ের মধ্যে সবিশেষ বিভিন্নতা। দৃষ্ট হয়। 

শরীরের মধ্যে কোন স্থলে পূজ জমিলে মূত্রের সহিত পেপ্টোন্‌ নির্গত 
হইতে দেখা যায়। ফ্ন্ফুন্ প্রদাহ, তরুণ বাঁতরোগ, বসন্ত, যক্ষা, যকত ব। 
' অন্ধের ক্যান্সাধ্‌, উপদংশ প্রন্থতি রোগে পেপ্টোন্‌ কখন কখন মুত্ের সহিত 
নির্গত হয়। 

পরীক্ষা ।--(১) নাইটিক বা র্যাসিটিক্‌ য্যাসিড. সাহায্যে পেপ্টোন্‌ 
অধযস্থ হয় না। 

(২) য়্যাসিটিক্‌ য্যাপসিড অধিক পরিমাণে যৌগ করিয়া করেক বিন্দু 
ফেরোনায়।নাইড্‌ অব পোটাপিয়মের দ্রাবণ সংযোগে কোন পদার্থ অধস্থ 
হয় না ( হেমি-য়্যাল্বুমোজের সহিত প্রভেদ )। ৮ 

(৩) একটা টেষ্ট টিউবে ১ ড্রাম ফেলিংএর ভ্রাবণ রাখিয়া! বক্র করতঃ 
১ ডম্‌ মুত্র অল্পে অন্নে ঢালিয়।৷ দিলে উভয়ের সন্ধি স্থলে ফস্ফেটের একটা 
রেখা উৎপন্ন হয়; মূত্রে পেগ্টোন্‌ থাকিলে ইহার অব্যবহিত উদ্ধে একটা 
গোলাপী বর্ণের রেখা দৃষ্ট হয়। যদি পেপ্টোন্‌ ন। থাকিয়া র্যাল্বুমেন্‌ থাকে, 
তাহা হইলে বেগুণী বর্ণের রেখা উৎপন্ন হয় (রাল্‌ফের মতে পরীক্ষা )। 

ফেলিংএর দ্রাবণের পরিবর্তে কপার্‌ মল্ফেট্‌ এবং কষ্টিক্‌ পটাশ্‌ সংযোগে 
পেপ্টোন্ সংযুক্ত মুত্র গোলাপী বর্ণ উৎপাদন করে। ইহাকে বাই-ইউরেট্‌ 
প্রতিক্রিয়া (131-810% 0956) কহে। 

(৪) পিক্রিক্‌ ফ্্যাসিড্‌ সংযোগে শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধ:স্থ হয় কিন্তু উত্তাপ 
সংযোগে ইহ! দ্রব হইয়। যায় (য়্যাল্বুমেনের সহিত প্রভেদ )। 





মিউসিন্‌। 


: পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে স্বাভাবিক মুত্রে কিয়ৎ পরিমাণে মিউকাস্‌, 
মিশ্রিত থাকে । মিউদিন্‌ মিউকাণের মার-পদার্থ। ইহা জল-মিশ্রিত খনিজ- 
দ্রাবক, য়্যসিটিক্‌ বা সাইটি,ক্‌ ফ্্যাসিড্‌ সংযোগে অধঃস্থ হয়। এজন্য ইহার 
সহিত ফ্ল্যাল্বুমেনের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা 1 

পরীক্ষা--(ক) উত্তাপ সংযোগে মিউগিন্‌ অধস্থ হয় না (য়্যাল্‌- 
বুমেনের সহিত প্রভেদ )। ূ 

(খ) মুত্র সাইটি,ক্‌ ফ্যাপিড্‌ মিশ্রিত করিয়া তন্মধ্যে অলিভারের য়্যাল্‌- 
বুমেন্‌ পরীক্ষাব কাগজ নিমজ্জিত করিলে ঈষৎ ঘোল! হইয়া যায়; পরে 
উত্তাপ প্রয়োগে পরিষ্কার হয় কিন্ত শীতল হইলে পুনরায় ঘোল। হয় ( য্যাল্‌- 
বুমেনের সহিত প্রতেদ )। 


ঙি। 


গ্রেপ্‌স্থগার-পরীক্ষা । 


প্রসিদ্ধ ডাক্তার পেভির মতে স্বাভাবিক মৃত্রে অত্যন্প পরিমাণে শর্করা 
বিগ্ধমান থাকে, কিন্তু বার্ড প্রস্থতি অন্যান্ত চিকিৎসকেরা স্বাভাবিক মুত্রে 
শর্করার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। শেষোক্ত পঙ্ডিতের! বলেন যে মৃত্রে ক্রীয়- 
টিনিন্‌ থাকে বলিম্বা সময়ে সময়ে ফেলিংএর দ্রাবণ সংযোগে শর্করার রাসা- 
য়নিক প্রতি-ক্রিয়া প্রদশিত হয়, কিন্তু ডাঃ পেভি ক্রীয়াটিনিন্‌ পৃথক্‌ করিয়া 
লইয়াও স্বাভাবিক মূত্র মধ্যে শর্করার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। সে যাহ! 
হউক, স্বাভাবিক মুত্রে শর্করা খিছ্ভমান থাকিলেও তাহার পরিমাণ এত 
অল্প যে সাধারণ পরীক্ষা দ্বারা তাহার সত্তা প্রমাণিত হয় না এবং সেই জন্ত 
স্বাভাবিক মৃত্রে শর্করা নাই বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকে। 

বহু-মূত্র রোগে অল্প বা অধিক পরিমাণে শর্করা (গ্রেপ্‌ন্থগার্‌) মৃত্রের 
সহিত নির্গত হইয়া! থাকে। শর্করা-মিশ্রিত মুত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক 
এবং উহার বর্ণ তরল হইয়া! থাকে। 

পরীক্ষা-_-১ম। একটা টেষ্ট টিউব্‌ মধ্যে সমভাগে মুত্র ও কষ্টিক্‌ 
পটাশ্‌ বা সোডার ড্রাবণ মিশ্রিত করিয়া ফুটাইলে শর্করার পরিমাণের 


গ্রেপ্‌স্থগার্পরীক্ষা । ১৭৭ 


তারতম্যান্ুপারে মিশ্র-দ্রবণটীর বর্ণের পরিবর্তন হয়--অর্থাৎ শর্করা অল্প পরি- 
মাণে থাকিলে হরিদ্রাবর্ণণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে থাকিলে পাটলবর্ণ 
বং অত্যধিক পরিমাণে থাকিলে গাঢ় ধুত্রবর্ণ (প্রায় কৃষ্ণবর্ণ) দেখায়। (ডাঃ 
মুরের মতে পরীক্ষা )। | 

২য় (ক) মৃত্রের সহিত কয়েক বিন্দু সল্ফেট অবৃ কপারের দ্রাবণ 
মিশ্রিত করিয়া পরে কষ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডার দ্রাবণ যোগ করিলে নীল- 
বর্ণ পদার্থ অধঃস্থ হয়। যাবৎ এই অধঃস্থ পদার্থ দ্রব হইয়। না যাঁ় তাবৎ 
কষ্টিক্‌ পটাশের দ্রাবণ ধেগ করিতে হইবে। এই নীলবর্ণ দ্রাবণ টেষ্টু টিউব্‌ 
মধ্যে রাখিয়া উহার উপরি অংশে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে কমলালেবুর বর্ণের 
কিউপ্রস্‌ হাইড অধঃস্থ হয়। (ডাঃ ট্রোমারের মতে পরীক্ষা)। 

(খ) একটা টেষ্ট টিউবে ফেলিংএর্‌ দ্রাঁবণ ফুটাইয়া উহাতে শর্করা- 
মিশ্রিতমূত্র যোগ করিলে পূর্বোক্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শিত হয়। ফেলিংএর 
দ্রাবণ সাহায্যে মূত্রে শর্করার পরিমাণ নিরূপিত হইয়া থাকে । 

ওয়। একটা টেষ্ট টিউবের মধ্যে সমভাগে মুত্র ও কষ্টিক পটাশ্‌ ব! 
সোডার দ্রাবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে কয়েক বিন্দু পিক্রিক্‌ ফ্যাসিডের 
ঘন দ্রাবণ যৌগকরতঃ ফুটাইলে মিশ্র দ্রাবণ গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করে। মৃত্রে 
অত্যন্ন পরিমাণে শর্করা থাকিলেও এই পরীক্ষ। দ্বারা উহার সত্ব! প্রমাণিত 
হইয়া থাকে । (ডাঃ জন্মনের মতে পরীক্ষা )। 

ক্রীয়াটিনিনও এইরূপ প্রতি-ত্রিয় প্রদর্শন করে বলিয়া মুত্রে অত্যর 
পরিমাণ শর্করা থাকিলে প্রথমতঃ ক্রীয়াটিনিন্‌ পৃথক্‌ করিয়া পরে উপরোক্ত 
প্রণালী মতে শর্করার পরীক্ষা কর! উচিত। 

৪র্ঘ। শর্করা-মিশ্রিত মূত্রের সহিত অন্ন পরিমাণে বাকরু (৩৫5) 
মিতিত করিয়। উষ্ণ স্থানে কিছুদিন রাখিয়া দিলে, মূত্রস্থিত শর্করার উৎ- 
সেচনে কার্ববন্‌ ডাই-অক্সাইড় বাষ্প ও স্থুরা-সার উৎপনন হইয়া থাকে। 
একটা কাচের নল সাহায্যে এই বাষ্প কৌশলক্রমে পরিষ্কার চুণের জলের 
মধ্যে প্রবেশ করাইলে ত্র জল ঘোঁল। হইয়া যায়। মিশ্র-পদার্থ পরিস্রত 
করিয়া সুরা-নার পৃথক করতঃ উহার ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা কর! যাইতে পারে 
(ডাঃ রবার্টের মতে পরীক্ষা )। 

২৩ 


১৭৮ ফলিত-রলায়ন। 


৫ম | একটা টেষ্ট টিউবে কার্ববনেট্‌ অব্‌ সোঁডার দ্রাবণ ও মূত্র 
সুমণ্ভীগে মিশ্রিত করতঃ অন্ন পরিমাণে সবৃ-নাইট্রেট অব্‌ বিস্মথ্‌ যৌগ 
করিয়া ফুটাইলে মিশ্র দ্রাবণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। (ডাঃ বচারের মতে, 
পরীক্ষা ) 

৬ষ্ঠ। ১৬ বিন্দু শর্করা-মিশ্রিত মুত্র,*৮০ বিন্দু স্যাফানিনের দ্রাবণ 
ও ৩০ বিন্দু কণ্টিক্‌ পটাশ্‌ বা সোডার দ্রাবণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া 
ফুটাইলে স্তাঁফ্তানিনের বর্ণ নষ্ট হইয়] মিশ্র দ্রাবণ বর্ণ হীন হইয়া যায়। 

৭ম। ইপ্ডিগো কার্শিন্‌ 00189 027717০) জলে দ্রব করিয়৷ উক্ত 
দ্রাবণ সোডিয়ম্‌ কার্বানেট সংযোগে ক্ষার-গ্রতি-ক্রিয়া-সম্পন্ন করতঃ উত্তাপ 
এঞয়োগ করিলে দ্রাবণ নীলবর্ণ থাকিয়া যায় ; পরে উহাতে শর্করা-মিশ্রিত মূত্র 
যোগ করিয়৷ পুনরায় উত্তাপ প্রয়োগ করিলে দ্রাবণ প্রথমতঃ বেগুণী, পরে 
লোহিত এবং অবশেষে হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। ইপ্ডিগে কার্মিনের' দ্রাবণ 
অধিক দ্রিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে ন। বপিয়! ইহাতে ব্লটিং কাগজ সিক্ত 
করিয়া! শুফকরতঃ এঁ কাগজ পরীক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হইয়। থাকে (ডাঃ অলি- 
তারের মতে পরীক্ষা ) 

সম্প্রতি ডাঃ পেভি শর্করা! পরীক্ষার জন্য ফেনিল্‌ হাইডীজিন্‌ (176. 
19] 1175210) নামক একটা অভিনব পরিচায়ক আবিষ্কার করিয়াছেন। 
ফেনিল্‌ হাইড্রাঁজিন্‌ তরল পদার্থ_ইহ! বেন্জিন্‌ (73৩72909) হইতে 
উৎপন্ন । গ্ন কোজ্‌ ( 0190০56) বা দ্রাক্ষা-শরকরা, মণ্টোজ্‌  ( 81থ16056) বা 
যব-শর্করা, ল্যাক্টোজ (.০0০5) বা দুগ্ধ শর্করা গ্রভৃতি ভি জাতীয় শর্করার 
সহিত মিলিত হইয়! ইহ! বিভিন্নাকারেল্স ম্ফটিক প্রস্তত করে। এই ম্টিকা- 
কারের পদার্থগুলি ওসাজোন্‌ (95207) নামে অভিহিত। ভিন্ন ভিন্ন 
শর্কর! হইতে উৎপন্ন ওসাজোন্‌ সমূহ জলে বা স্ুরা-সারে সমভাবে দ্রব- 
শীয় নহে। প্রত্যেকটা উত্তাপ সংযৌগে বিভিন্ন তাপক্রমে দ্রব হইয়৷ থাকে। 
পরীক্ষাধীন মূত্র মধ্যে অত্যক্প পরিমাণে শর্করা থাকিলেও এই পরিচারক দ্বারা 
উহ! সহজেই প্রমাণীরুত হইতে পারে এবং ইহারই সাহায্যে ডাঃ পেভি স্বাভা- 
বিক মুত্রে শর্করার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তত্তিন্ন আল্ফা ন্যাপ্থল্‌ 
(2-78500701), বা থাইমল্‌ (01701001) সংযোগে শর্করা-মিশ্রিত মুত্র 


পিন্ত-পরীক্ষা । ১৭৯ 


বিশেষ বিশেষ বর্ণ উৎপাদন করে'। সী যৌগিক সংযোৌগেও শর্করা-মিশ্রিত 
মূত্রে শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধঃস্থ হইয়া থাকে । 


শপ সস জা 


ক 


য্যাসিটোন্‌ (৮০০97০) ও ডায়্যাসিটিক্‌ ফ্যাসিড 
(1)1-900110 4010) 

বছু-মূত্র রোগে কখন কখন মৃত্রের সহিত য্যাসিটোন্‌ এবং ডায়্যাসিটিক্‌ 
য্যাসিড্‌ নির্গত হয়। ইহাদিগের পরীক্ষ। সঙ্ষেপে নিশ্নে বর্ণিত হইলঃ__ 

য্যাসিটোন্‌।--ইহা। একটা তরল পদার্থ, এবং ক্লোরোধর্ষের ন্যায় মিষ্ট 
গন্ধযুক্ত। ইহা! জল, স্থরা-ার এবং ঈথরে দ্রবণীয়। 5 
পরীক্ষা ।__১ম। কষ্টিক্‌ পটাশ্‌ এবং আইওডাইড্‌ অব্‌ পোটাসিয়ম 
মিশ্রিত আইওডিনের দ্রাবণ সংযোগে হরিদ্রাবর্ণ আইয়োডোফর্ম্ প্রস্তুত 
হয় (লাইবেনের মতে পরীক্ষা )। 

২য়। সোডিয়ম্‌ নাইটো প্রুসাইডের ক্ষীণ দ্রাবণ ফ্্যাসিটোন্‌ সংযোগে 
গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করে (লী-নোবেলের মতে পরীক্ষা )। 

৩য় । ম্যাজেন্টার জল-মিশ্রিত দ্রাবণ সল্ফিউরস্‌ ফ্যাসিড্‌ সংযোগে কা 
হীন হইয়। যায়। এই বর্ণহীন ড্রাবণ য়াপিটোন্-মিশ্রিত মূত্র সংযোগে 
বেগুণীবর্ণ ধারণ করে (চটার্ডের মতে পরীক্ষা )। 

ডায়্যাসিটিক্‌ ফল্যাসিড1--ইহ! মধুর স্ায় গাঁ তরল পদার্থ, জলের 
সহিত সহজেই মিশ্রিত হয়, উত্তাপ সংযোগে কার্বনিক্‌ ফ্যাসিড্‌ ও ফ্যাঁসি- 
টোন্‌ এই ছুই পদার্থে বিসমাপিত হুয়া যায়। 

পরীক্ষা ।__ফেরিক্‌ ক্লোরাইড সংযোগে ডায়্যাসিটিক্‌ ফ্যাসিড্সংযুক্ত 
মুত্র রক্তবর্ণ ধারণ করে। 


স্পা 


পিত্ত-পরীক্ষা ৷ 


স্বাভাবিক মুত্রে পিত্ের অংশ থাকে না। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 
রোগে মূত্র মধ্যে পিত্ত মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। 


১৮০ ফলিত-রসাঁয়ন। 


পিত্ত দ্বিবিধ অবস্থায় মূত্র মধ্যে অবস্থিতি করে। কখন কখন পিত্বের 
বর্ণোংপাদক পদার্থ (311 01800665) কথন বঝ। পিত্তজ-দ্রাবক (311 20105) 
সমূহ মৃত্রের সহিত মিশ্রিত হইয়। বহির্গত হয়। | 

সচরাচর পিত্ু-সংযুক্ত মূত্র দেখিতে পাল বা গাঁঢ় হরিদ্রাবর্ণ বা হরি- 
দাভ-হরিদ্রাবর্ণ। অধিকন্ত এই মৃত্র আলোড়িত করিলে উপরিভাগে যে ফেন 
উৎপন্ন হয় তাহাও হরিদ্রাবর্ণের হইয়া! থাকে, কিন্ত স্বাভাবিক মুত্র আলো- 
ডিত করিলে বর্ণহীন ফেন উৎপন্ন হয়। শ্বেত ব্লটিং কাগজ বা শুরু বস্ত 
খণ্ডে এই মূত্র সংলগ্ন হইলে উহাতে হুরিদ্রাবর্ণের দাগ ধরিয়া যায়। 

পিত্তের বর্ণেৎপাদক পদার্থের পরীক্ষা (3119 13127701709) | 
* ১ম। একটা শ্বেতবর্ণ পোগিলেন্‌ প্লেটের উপর কয়েক বিন্দু মূত্র রাখিয়া, 

উগ্র নাইটি ক্‌ ফ্যাসিড্‌ যোগ করিলে উভয়ের সন্ধিস্থলে একটা বিবিধ বর্ণের 
গোলাকার বেখা৷ উৎপন্ন হয়। এই রেখা পর্ধ্যায়ক্রমে হরিৎ, নীল, বেগুণী, 
লোহিত ও অবশেষে হরিফদ্রাবর্ণ ধারণ করে (ডাঃ মেলিনের মতে পরীক্ষা )। 

২য়। একটা টেষ্ট টিউবে অল্প পরিমাণে মূত্র লইয়া বক্রভাঁবে ধারণ করতঃ 
উহার মধ্যে কয়েক বিনু টিন্চ্যার আইওডিন্‌ সাবধানে ঢাণিয়া দিলে 
আইওডিনের নিম্নভাগে হরিদর্ণের রেখা উৎপন্ন হয় (ডাঃ শ্মিথের মতে 
পরীক্ষা )। 

পিত্বজ দ্রাবক সমূহের পরীক্ষা (73110 4০105 )। 

১ম। মূত্র পিত্তজ-দ্রাবক মিশ্রিত হইলে ইক্ষু-শর্কর! ও উগ্র সল্ফিউ- 
রিক্‌ য্যাঁসিড্‌ এতদ্ুভয়ের সংযোগে বেগুণী বর্ণ উৎপাদন করে। একটা 
শ্বেতবর্ণ পোিলেন্‌ প্লেটের উপর কয়েক বিন্দু পিত্বজ-দ্রাবক-সংযুক্ত মৃত্র 
রাখিয়া উহার সহিত ইক্ষু-শর্কর! অত্যল মিশ্রিত করতঃ পরে উগ্র সল্ফিউ- 
রিক্‌ ফ্যাসিভ্‌ যোগ করিলে প্রথমতঃ লোহিত পরে বেগুণী বর্ণ উৎপন্ন হয় 
( পেটেন্‌ কফারের মতে পরীক্ষা )। এই পরীক্ষা দ্বারা সচরাচর তাদৃশ সন্তোষ 
জনক ফল প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না। দু 

২য়। ডাঃ অলিভারের উদ্ভাবিত পেপ্টোনের দ্রাবণ* পিত্বজ-দ্রাবক সংযুক্ত 





* পেপ্টোন্‌ চূর্ণ, শ্যালিসিলিক্‌ য্যাসিড, ফ়্যাসিটিক্‌ ফ্যাসিড্‌ এবং পরিক্রুত জল নির্দিষ্ট 
পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ডাঃ অলিভারের পেপ্টোনের দ্রবণ প্রস্তুত হইয়। থাকে। 


মেদ। ১৮১ 


? 


মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিলে উহা! ঘোলা হইয়া যায়। উত্তাপ সংযোগে ইহ! 
অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হয় মাত্র কিন্ত কোন দ্রাবক সংযোগে সম্পূর্ণরূপে 
ঃস্বচ্ছ ও পরিষার হইয়া যায় (ডাঃ অলিভারের মতে পরীক্ষা )। 





মেদ (1[781)। 


বনু-মূত্র, পুরাতন মুত্র-গ্রন্থি-প্রদাহ ও যক্ষা প্রভৃতি রোগে এবং শরীরের 
কোন স্থান হইতে অধিক দিন ধরিয়া পুঁজ নির্গত হইলে মূত্রের সহিত 
মেদ মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। কাইলিউরিয়া (0)1875) নামক 
রোগে মৃত্রের সহিত অত্যধিক পরিমাণে মেদ নির্গত হইয়া থাকে । ফা 
লেরিয়। স্তানুইনিস্‌ হমিনিস্‌ ( [112012, 52006011015 11010011015 ) নামক অতি 
ক্ষুদ্র ও সুক্ম কীট রক্ত মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কাঁইলিউরিয়া নামক রেশগ 
উৎপাদন করে। কখন কখন বা পূর্বোক্ত কারণে শুদ্ধ রক্ত প্রত্রাব হইয়! 
থাঁকে। এই কীট গণ্ড (গোদ) প্রভৃতি ব্যাধির উৎপত্তির কারণ বিয়া নিদিষ্ট 
হইয়া থাকে । সচরাচর অপরিষ্কীর পানীয় জলের সহিত এই কীটের অওসমূহ 
শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রক্ত মধ্যে অবস্থিতি করে। » 

কাইলিউরিয়া! রোগে মূত্রে মেদের সহিত সময়ে সময়ে রক্ত, লিম্ফ - 
কোষ (101) 0০920850169), লেসিথিন্‌ (10110) এবং কোলে- 
ফ্্যারিন্‌ (0,01056৩17) নামক পদার্থ অল্প বা অধিক পরিমাণে নির্গত 
হইয়। থাকে । সিরাম ফ্ল্যাল্বুমেন্‌, সিরাম্‌ গ্লবিউলিন্‌, ফাইব্রিনোজেন্‌, পেপ্টোন্‌ 
প্রভৃতি কাইলের সমস্ত উপাদানই মৃত্ত মধ্যে থাকিতে দেখা যায়। এই রোগে 
মূত্র দেখিতে দুগ্ধের স্তায় শ্বেতবর্ণ কিন্তু রক্ত মিশ্রিত হইলে গোলাপী এবং 
রক্তের পরিমাণ অধিক হইলে লোহিত বর্ণ দেখায়। সময়ে সময়ে এই রোগে 
ত্রস্থিত ফ্ল্যাল্বুমেন্‌ শ্বতঃই মুত্রাশয় মধ্যে সংযত হইয়া মূত্র নিঃসরণের দ্বার 
রোধ করতঃ মুত্র-কৃচ্ছ উৎপাদন করে। 

পরীক্ষা__১ম। কাইল্-সংযুক্ত মৃত্রে যথেষ্ট পরিমাণে য্যাল্বুমেন্‌ থাকে ) 
্যাল্বুমেনের পরীক্ষা! ইতিপূর্বে সবিস্তার বণিত হইক়্াছে সুতরাং এন্থলে 
তাহার পুনকুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 


১৮২ ফলিত-রসায়ন। 


২য়। একটা টেষ্ট টিউব্‌ বা কাচকৃগী মধ্যে কাইল্‌-সংযুক্ত মৃত্রে মম- 
ভাগে ঈথর্‌ যোগ করিয়! ছিপি দ্বারা পাত্রের মুখ বন্ধ করতঃ উত্তমরূপে 
আলোড়িত করিলে মৃত্রস্থিত মেদ ঈথরে দ্রব হইয়া যায়। এক্ষণে পাত্রটী। 
কিয়ৎক্ষণ স্থিরতাবে রাখিয়। দিলে ঈথর উপরে ভাদিতে থাকে এবং মূত্র 
বিলক্ষণ পরিষফার হইয়। পাত্রের তলদেশে দসবস্থিত হয়। উপরিস্থিত ঈথর্‌ 
সাবধানে অপর একটা পাত্রে ঢালিয়৷ রাখিলে ঈথরের অংশ শীঘ্রই উড়িয়া 
যায় এবং মেদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে পাত্রে অবশিষ্ট রহে। এক খণ্ড 
কাগজে এই অবশিষ্ট পদার্থ সংলগ্ন করিলে কাগজের উপর তৈলাক্ত দাগ 
পড়ে। পাত্রটা বরফ দ্বারা শীতল করিলে মেদ বিন্দু সকল জমাট বাধিয়৷ যায় 
কিন্ত উত্তাপ প্রয়োগ করিলে পুনরায় দ্রবীভূত হয়। 

ওয়। অথুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে রক্ত-কণিকা, মেদ-কৌষ, লিক্ফ-কোষ 
এবং ফাইলেরিয়। স্যাঙ্গুইনিস্‌ হমিনিস্‌ পরীক্ষিত হইয়া থাকে। « 





নবম পরিচ্ছেদ । 
অশ্মন্‌ ব৷ প্রস্তর পরীক্ষ। ( 010থাঠ ০9100]1 ) 


মূত্রের স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলে অর্থাৎ উহার প্রতিক্রিয়া 
মমধিক অস্্ন বা ক্ষার হইলে মূত্রস্থ বিশেষ বিশেষ অঙ্গারক বা অনঙ্গারক 
উপাদান মুত্র-গ্রন্থি ঝ। মুত্রাশয় মধ্যে অধ:স্থ ও সংযত হইয় ক্ষুদ্র বালুকাকণা 
হইতে কমলালেবুর হ্যায় বৃহদাকারের পিও প্রস্তুত করে। অতি ক্ষুদ্র রক্ত 
বা মিউকাসের চাঁপ অথবা উল্লিখিত অধ:স্থ পদার্থ অবলদ্ধন করিয়! তদুপরি 
ুত্রস্থ ভিন্ন ভিন্ন উপাদান স্তরে স্তরে সংলগ্ন হইয়! প্রস্তর খণ্ড গঠিত হইয়া 
থাকে । বালুকাকণার স্তায় ক্ষুদ্র পি সকল গ্র্যাভ্ল্‌ (078%6]) এবং বৃহ- 
দ্বাকারের পি ক্যাল্কিউলস্‌ (081015 ) বা ফোন্‌ (১০99) নামে 
অভিহিত। এই সকল পিও মৃত্র-গ্রন্থি হইতে মূত্রাশয়ে গমন কালীন মৃত্র- 
নলীর (07615: ) অপ্রশস্থৃত। হেতু প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য ভয়ানক 
যন্ত্রণা অনুভূত হুইয়া থাকে । কোনরূপে একবার মৃত্রাশয় মধ্যে আদিলে পর 
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যন্ত্রণার অনেক উপশম হয় এবং পিও আয়তনে ক্ষুদ্র হইলে কখন কখন 
মুত্রের সহিতও উহা! নির্গত হইয়া যায়। কখন বা মৃত্রাশয় মধ্যে অবস্থিত ছইয়। 
»ক্রমশঃ আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে-_-এরপ স্থলে প্রস্তর খানিকে 
কমলালেবুর স্যার বৃহদাকারের হইতেও দেখা গিয়াছে। * প্রস্তরখানি 
বৃহদাকারের হইলে সচরাঁচর অক্স-চিকিৎসা সাহাধ্যে উহাকে বাহির করিতে 
হয়।' 
অঙ্গারক-উপাদান-গঠিত প্রস্তর সমূহের মধ্যে সিষ্রিন্‌ (0790) এবং 
জ্যান্থিন্‌ (১2717) প্রস্তর সর্বপ্রধান। কিন্তু কদাচ এই সকল প্রস্তর প্রাপ্ত 
হওয়! যায় বলিয়া! ইহাদিগের পরীক্ষা এস্থলে উল্লেখ করা গেল না। 
সাধারণতঃ প্রস্তর উপাদান ভেদে তিন প্রকারের হইয়! থাকে, যথ1-* 
১ম। ইউরিক্‌ য়াসিড্‌ বা ইউরেট্‌ প্রস্তর । 
২য়। অকৃজালেট অব্‌ লাইম্‌ প্রস্তর । 
৩য়। ফক্ষেট্‌ প্রস্তর। 
১ম। ইউরিক্‌ য্যাসিড্‌ বা ইউরেটু প্রস্তর_ ইহ! দেখিতে রক্তাত 
বা লোহিতবর্ণ; উপরিভাগ প্রায় সমতল হইয়। থাকে__কদাঁচ বন্ধুর হইতে 
দেখা যাঁয়। ॥ 
২য়। অক্জালেট্‌ অব্‌ লাইম্‌ প্রস্তর -_ই্হা দেখিতে পাটল অথবা 
কৃষ্ণ(ভ ধৃনরবর্ণ; উপরিভাগ তু'তফলের ন্যায় বন্ধুর_-কচিৎ সমতল হইতেও 
দেখা যায়। 
৩য়। ফক্ষেট্‌ প্রস্তর ইহা দেখিতে শ্বেতবর্ণ ; উপরিভাগ প্রায় সমতল 
এবং ভঙ্গ-প্রবণ। ভাঙ্গিলে ছুই বা তহোধিক স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহ! 
সচরাচর তিন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথমটা ফস্ফেট অবূ লাইম্‌, দ্বিতীয়টা 
টিপ্ল্‌ ফস্ফেট এবং তৃতীয়টা ফস্ফেট অব লাইম্‌ ও ম্যাগুনেসিয়ার 
মিশ্রণে গঠিত। শেষোক্ত প্রস্তর সমধিক উত্তাপে দ্রবীভূত হয় বলিয়া উহ 
ফিউসিবৃল্‌ প্রস্তর (:851015 0%1০৪]89) নামে অভিহিত। 
কখন কখন ইউরেটু বা অক্জালেট অব্‌ লাইম্‌ প্রস্তরের উপর ফস্ফেটের 
স্তর জমিয়৷ থাকে । কোন কোন প্রস্তর উপরোক্ত তিন প্রকার পদার্থের সন্মি- 
লনে গঠিত হইয়া থাকে । ইহাদিগকে মিশ্র-প্রস্তর (11০ 08101) কহে। 


৫ 


১৮৪ ফলিত-রসায়ম । 


অগ্নি-পরীক্ষ| |- প্রস্তর উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ উহার কিয়দংশ একখওড 
্রযার্টনম্‌ পাতের উপর রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে__ 

(ক) যদি কৃষ্কবর্ণ হইয়! সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যাঁয়_-এবং অত্যন্নমাত্র' 
পদার্থ ভক্মাবশিষ্ট থাকে তাহা৷ হইলে উহ! ইউরিক্‌ য্যাসিভ্‌ বা ইউরেটু 
অব্‌ ফ্যামোনিয়া প্রস্তর বুঝিতে হইবে। « 

(খ) যদি ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া অধিক পরিমাণ পদার্থ দগ্ধীবশিষ্ট থাকে এবং এই 
অবশিষ্ট পদার্থের প্রতিক্রিয়া ক্ষার হয় ও দ্রাবক সংখোগে স্কুটন হইয়া দ্রব 
হইয়া যায়, তাহা হইলে উহ! অক্জালেট্‌ ব! ইউরেটু অব্‌ লাইম্‌ প্রস্তর 
বুঝিতে হইবে। 

* (গ) যদি পরিমাণের হাস না হয় ও দ্রাবক সংযোগে ক্ফুটন না হইয়া! 
দ্রব হইয়! যায় এবং এই দ্রাবণে ফ্যামোনিয়। যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ পদার্থ 
অর্থযস্থ হর তাহা হইলে উহ! ফস্ট্েট্‌ প্রস্তর বলিয়া জানা যায়। উত্তাপ 
প্রয়োগে দ্রব হইলে উহ! ফিউসিবল্‌ প্রস্তর বুঝিতে হইবে। 

মিশর-প্রস্তরে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহার উপাদান ভেদে উপরোক্ত 
অগ্নিপরীক্ষা-ঘটত প্রক্রিয়। প্রদর্শিত হইয়া থাকে । 

দ্রব-পরীক্ষা_কে) কিয়দংশ প্রস্তর চূর্ণ জল-মিশিত করতঃ একটা টেষ্ট, 
টিউবে লইয়! কুটাইতে সে ঘুদি উহ সম্পূর্ণ রূপে দ্রব হয় কিন্তু শীতল 
হইলে পরিষ্কার দ্রাবণটা পুনরায় ঘোলা হইয়া যায়, তাহ! হইলে পরীক্ষাীন 
প্রস্তরখানি ইউরেট্‌ ঘটিত বুঝিতে হইবে। এই উষ্ণ দ্রাবণ জলমিশ্রিত 
হাইডোক্রোরিক্‌ য্যাসিড সংযোগে ঘোলা হয়। ইউরেট্‌ প্রস্তরচুণ টেষ্ট 
টিউবে রাখিয়। কষ্টিক পটাসের ক্ষীণ দ্রাৰণ যোগ করিলে উহা সম্পূর্ণরূপে দ্রব 

হইয়া যায় এবং য়্যামোনিয়া বাষ্প উদগত হয়। 

যদি প্রস্তরচূর্ণ উ্ণ জলে সামান্মাতর দ্রব হয় কিন্তু কষ্টিক্‌ পটাসের ক্ষীণ- 
দ্রীবণে পূণ দ্রব হইয় যায় অথচ ফ্ল্যামোনিয়। বাষ্প উদগত ন] হয় তাহা! হইলে 
প্রস্তর খানি ইউরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ ঘটিত বুঝিতে হইবে। যদি প্রস্তর চূর্ণ উ্ণ 
জলে সম্পূর্ণ রূপে দ্রব না হয় তাহা! হইলে উহাকে ছাঁকিয়া ছাঁকিত-দ্বাবণ 
ও অবণিষ্ট অদ্রবণীয় পদার্থ পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াহুদারে পরীক্ষা করিতে হইবে। 

একখানি পো্িলেন্‌ ডিশের উপর প্রস্তর চূর্ণের কিয়দংশ, উগ্র নাইটিক্‌ 


প্রস্তর পরীক্ষা । ১৮৫ 
কযাসিডের সহিত মিশ্িত করিয়। মৃদু উত্তাপ সংযোগে শুষ্ক করিয়া লইলে ঈষৎ 
পাটল বর্ণের পদার্থ অবশিষ্ট থাকে । উহাকে শীতল করিয়া ছুই একর্বন্দু 

*য়্যামোনিয়ার দ্রাধণ যোগ করিলে উজ্জ্বল বেগুণী বর্ণ উৎপন্ন হয়। ইহাকে 
মিউরক্সইড পরীক্ষা! কহে এবং ইহাই ইউরিক্‌ য়াসিড, ঝ ইউরেটের 
উৎকুষ্ট পরীক্ষা। 

(খ) যদি প্রস্তরচূর্ণ গলে দ্রব ন। হয়, তাহা হইলে উহার সহিত জল-মিশ্রিত 
হাইড্রোক্রোরিক্‌ য্যাদিড. যোগ করিয়া! ফুটাইতে হইবে । এই রূপে যদি উহা! 
সম্পূর্ণ রূপে দ্রব হইয়া যায় তাহা হইলে প্রস্তরখণ্ড ফক্ফেট,বা অকৃজালেট, 
অথবা এতচভয়ের মিশ্রণে ৎপন্ন বুঝিতে হইবে । আর বদি সম্পূর্ণ রূপে জব না 
হইয়া কিয়দংখশ অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে উহাতে ইউরিক্‌ ফ্যাগিড বা ইউ- 
রেট মিশ্রিত আছে জানিতে পারা যায়| সম্পূর্ণ রূপে এব না হইলে ছঁকিয়া 

'লইয়। ছাকিভ-দ্রাবণ (নং ১) ও অবশিষ্ট অধঃস্ত-পদার্থ (নং ২) নিম লিখিত 
্রক্রিয়ান্ুদারে পরীক্ষা করিতে হইবে__ 

১ম। (নং ১) ছাঁকিত-দ্রাবণে অধিক পরিমাণে যযামোনিয়া বোগ করিল 
যদি শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধযস্থ হয়, তাহা হইলে পরীক্ষাধীন প্রত্তরে ফন্ফেট্‌ বা 
অক্জ।লেট আছে বুঝিতে হইবে। এক্ষণে ইহাতে ফ্যাখিটিক্‌ য্যসিড্‌ অধিক 
পরিমাণে বোগ করিলে অধ্যস্থ-পদার্থ যদি দ্রব হইয়া যায় তাহ! হইলে 
উহ! শুদ্ধ ফস্ফেটু ঘটিত এবং দ্রব না হইলে উহ অকৃজালেট অব. লাইম্‌ ঘটিত 
বুঝিতে হইবে। প্রস্তর মধ্যে ফ্ফেট ও অক্জালেট.অব্‌ লাইম্‌ একত্রে মিষ্লিত 
থাকিলে (নং ১) ছাকিত-দ্রবণে পূর্বোক্ত ্রক্রিযানুসারে র্যামোনিয়া ও ্যাসি 
টিক য্যাপিড্‌ পর্যায়ক্রমে যোগ করিয়া পুনর্বার ছাকিয়! লইতে হইবে। পরে 
শেষোক্ত ছাঁকিত-দ্রাবণে ফ্যামোনিয়া অধিক পরিমাণে যোগ করিলে যদি 
পুনরায় শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধঃস্থ হয়, তাহা হইলে উহাতে ফম্ফেট্‌ আছে বুঝিতে 
হইবে । ফক্ফেট্‌ না থাকিলে য়্যামোনিয়া সংযোগে কোন পদাথ অধঃস্থ হয় ন1। 

২্য়। হাইড্রোক্লোরিক্‌ য্যাঘিডে অদ্রবণীয় (নং ২) অবশি্ অধঃস্থ-পদার্থে 
ইউরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। ইহ মিউরনা [ইড্‌ পরীক্ষা 
দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায়। 

ক্যাল্সিয়ম্‌, ম্যাগ্নেসিয়ম্, পোটাসিয়ম, সো [ডিম ও য্যামো- 
নিয়ম প্রভৃতি যে সকল ধাতু প্রস্তরের মধ্যে যুক্তাবস্থায় অবস্থিতি করে তাহা- 
দিগের মত্ত! নিরূপণার্থ প্রত্যেকটার পৃথক্‌ পরীক্ষা আবশ্তক। এই দকল 
ধাতুর পরীক্ষা যথাস্থানে বণিত হইয়াছে স্থতরাং এনস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ 


নিশ্রয়োজন। 


৪ 


পরিশিষ্ট । 


১ পরিচায়ক প্রস্তত-করুণ প্রণালী । 


যাবতীয় পদার্থের পরীক্ষার নিমিত্ত ইতিপূর্বে যে সকল পরিচাঁ়কের নাম উল্লেখ করা 
গিয়।ছে, তাহ।দিগের মধ্যে অল্প সংখ্যক মাত্র নিরেট অবস্থায়, কিন্তু অধিকাংশই জগ অথবা 
সুরা-সারে দ্রব করিয়! ব্যবহাত হয়। 

স্থরা-নার, ঈখর্‌, ক্রোরোফর্্‌ কার্বন্‌ ড।ই-সল্ফাইড্‌, ফ্য(মিলিক্‌ ফ্লযাল্কহল, প্রভৃতি 
কয়েকটা পরিচায়ক অপর কোন পদার্থের মহিত মিশ্রিত না হইয়া স্বাভাবিক অবস্থাতেই 
ব্যধহৃত হইয়! থকে । 

নিম্নলিখিত পরিচায়কগুলি নিরেট অবস্থ।য় ব্যবহৃত হয়। 

*১। কার্বনেট অব. সৌডা। 

২। ম্যাঙ্গানীজ্‌ ডাই-অক্সাইড.॥ 

৩। সোহাগা। 

৪1 সোরা। 

৫। গপোটাসিয়ম্‌ বাই-ঞ্র।মেট, | 

৬। পোটাসিক্বম্‌ সাঁয়ানাইড,। 

৭। তীত্ত্র পাত (09001 1111755 )। 

৮। দত্ত খণ্ড | 

৯। শ্বেতসার । 

১০ | দ্রব-কারক ক্ষার-মিশ্রণ (1১101) 10100০)--১ ভাগ শু কার্ববনেট অব. সোডা 
ও ১১ ভাগ শু কার্ববনেট অব. পট।শ্‌ একত্রে ম্ত্রিত করিয়। এই পরিচায়ক প্রস্তুত হয়। 

শিক্মলিখিত তরল পরিচায়কপুলি উ্ত এবং জলমিশ্রিত উভ্তয়বিধ অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। 

১। উগ্র মল্ফিউারিক্‌ য্য।/মিড, (0010010966৫ )। 

২। জল-মিশ্রিত সল্ফিউরিক্‌ স্যাসিড, (10119/50 )--ইহা। ১ তাগ উত্ত ভ্রাবক ও ৫ ভাগ 
পরিক্রত জল মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়। এক খানি পৌঁসিলেন্‌ ডিশে জল রাখিয়া ক্রমে 
ক্রমে দ্রাবক ঢাঁলিয়। দিতে হইবে এবং একটা কাচ-দণ দ্বারা ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। 
এই উভয় দ্রব্য মিশ্রিত হইঝর সময় অত্যন্ত উত্তাপ সমুডুত হয়। 

৩। উগ্র নাইটি,ক্‌ য্যানিড,। 

৪। জল-মিশিত নাইটিক্‌ য্যাসিড--১ ভাগ উগ্রঞ্জাবক ও ৩ তাগ পরিক্রত জল। 


পরিশিষ্ট । ১৮৭ 


€। উগ্র হাইডেরোরিক্‌ র্যাসিড.। 

৬1 জল-মিশ্রিত হ।ইড্রেক্রে।রিক্‌ য্য(সিড্‌_-১ ভ।গ উগ্র (বক ও ৩ ভাগ জল।ৎ 
৬. ৭। নাইট্রে-হইডোক্রোরিক্‌ য্য।সিড-১ ভাগ উগ্র নাইটিক্‌ য্যাসিভ্‌ ও ৩ হইতে ৪স্তাগ 
উগ্র হাইড্রোক্রোরিক্‌ ম্যাসিড, একত্রে মিশ্রিত করিলে ইহা প্রস্তুত হয়। 

৮ উর য়্যাসিটিক্‌ ফ্যাসিড। » 

মল ফিউরেটেড, হাইডোজেন্‌, ক্ল!রিণের জল, এবং সলুফিউরস্‌ ফ্্যাঁিডের ভ্র।বণ প্রস্তত 
করিবার প্রণালী নিষ্কে বণিত হইল-- 

১। সল.ফিউরেটেড, হ|ইডেশছ্গেন_-একটা আয়ত-মুগ ক।চ কুগীর ছিপিতে দুইটা ছিন্তর 
করতঃ একটার মধ্যে সরু বক্র কাচনল কিয়ৎ পরিম(ণে ও অপরটার মধ্যে ফনেল--যুক্ত সরল 
সরু কাচনল কাঁচ-কুপীর তলদেশ পধ্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে । একটা ইওিয়ারবারের 

* নলের এক দিক পূর্বোক্ত বক্র কাচনলের সহিত যে।গ করিতে হইবে এবং অপর দিক মঅম্য 
একটা সরল কাঁচনলে সংলগ্র করতঃ উক্ত কাঁচনল একটা জলপূর্ণ বোতলের মধ্যে 
প্রবেশঞকরাইতে হইবে। এক্ষণে কাচকুপীর মধ্যে আয়রণ পাইরাইটিজের (1107) 1১765) 
কষুপ্র ক্ষুদ্র খণ্ড পুরিয়! উল্লিখিত ছিপিদ্বারা কৃগার মুখ বদ্ধ করতঃ ফনেলের মধ্য দিয়! জল- 
মিশ্রিত সলংফিউরিক্‌ ফ্য/সিড, ঢালিয়া দিলে কাচ কুগীর মধ্যে সল.ফিউরেটেড, হাইডেজেন্‌ 
বাম্প উৎপন্ন হইয়। বক্ত কাঁচনলের মধ্য দিয়া অপর বোতলের মধ্য প্রবিষ্ট হইয়া জলের সহিত 
মিশ্রিত হওতঃ সল.ফিউরেটেড.হাঁইডে।জেনের ড্র।বণ প্রস্তুত হয়। এই বোতলে আয়রণ 
পাইরাটিজ হইতে কতকগুলি দুষিত পদার্থ আিয়। মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা, একারণ 
এইরূপ কৌশলে একটা জল পূর্ণ দ্বিতীয় বৌতলে সল.ফিউরেটেড, হ।ইডেজেন্‌ প্রবেশ করা- 
ইয়া! উহাই পরিচায়করূপে ব্যবহার করা কত্তব্য। 

২! ক্লোরিণের জল-_-সলুফিউরেটেড হাইড্রেজেন্‌ প্রস্তত করিবার জন্য যে যন্ত্রের উল্লেখ 
করা হইয়াছে, ইহার জন্যও সেইরূপ যন্ত্রের আবগ্ঘক। কাঁচ-কুপীর মধ্যে উগ্র হাইড্রোক্লে।গিক্‌ 
য্যাসিড ও ম্যাঙ্গানীজু ডাই-অক্স।ইড, একত্রে রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ক্লোরিন্‌ বাষ্প 
উৎপন্ন হয়, এবং বোতলস্থিত জলের সহিত মিশ্রিত হইয়। ক্লোরিনের জল প্রস্তুত হয়। 

৩। সলফিউরস্‌ ম্যাসিড--ইহাঁর জন্তও পূর্বেধাক্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়! থাকে | কাচ- 
কুপীর মধ্যে উগ্র সল্ফিউরিক্‌ ফ্যামিড, ও তা্পাত একত্রে রাখিয়! উত্তাপ প্রয়োগ 
করিলে সল্ফিউরস্‌ য্য।সিড, বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং বোতলস্থিত জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
মল্ফিউরস্‌ য্যাসিডের জাবণ প্রস্তুত হয়। 

নিম্নলিখিত পরিচাম্নকগুলি দচরাঁচর দ্রাবণন্ধপে ব্যবহৃত হইয়! থাকে; পরিশ্র্ত জলে 
দ্রব করিয়। প্রান্ন সকলগুলির দ্রাবণ প্রস্তত করিতে হয়। 

১। কষ্টিক পটাশ.বা কষ্টিক সোডার প্রাবণ--১ ভাগ কঠিক্‌ পটাশ্‌ ব1 কণ্টিক সোডা, 
২* ভাগজল। * 
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২। ফ্যাযোনিয়ার জ্রীবণ_-১ ভাগ উগ্র লাইকারু য্যামোনিয়া, ৭ ভাগ জল। 
, ৩1 ব্যারাইটার্‌ জল-_বেরিয়ম্‌ হাইড্ড্র্ট ১ ভাগ, জল ২* ভাগ । উপরিস্থিত পরিষ্কার 
দ্র(বণ পৃথক্‌ করিয়া ব্যবহৃত হয়। ৫ 
৪। চুণেরজল__চুণ ও জল। উপরিস্থিত পরিষ্ক।র দ্র(বণ পৃথক্‌ করিয়া ব্যবহৃত হয়। 
৫। ফ্যামোনিয়ম সলফাইডের ভ্র/বণ--১ « ভাগ উগ্র য়্যাযোনিয়ম্‌ সল্ফাইড, 
১* ভাগ জল। . 
৬। পোউপিয়ম আইওড।ইডের দ্র(বণ-_-১ ভাগ পে।টাসিয়ম্‌আইওড।ইড, ৬* ভ।গ জল। 
৭ গোটসিয়ম্‌ ক্রে।মেটের ভ্রাবণ-_১ ভ।গ পোটাসিয়ম্‌ ক্রোমেটু, ১৭ ভাগ জল। 
৮। পোটাসিয়ম ফেরো ব। ফেরি সায়ানাইডের দ্রবণ_-১ ভাগ গোটাসিয়ম্‌ ফেরে) 
ব! ফেরি সায়।নইড্‌, ১২ ভাগ জল । 
*৯ | পোটাসিয়ম সলফো-সায়নেটের দুটাবণ-১ ভাগ পোটাসিয়ম্‌ সল্ফৌ-« 
সায়ানেট্‌, ১৭ ভাগ জল। 
১*। সে(ডিয়ম কার্ববনেটের দু।বণ-_-১তাগ সোডিয়ম্‌ কার্্বনেট্‌, ৫ ভাগ জল। « 
১১। সোডিয়ম ফক্ফেটের দাবণ--১ভ|গ ফক্ফেট্‌ অব্‌ সে।ডা, ১* ভগ জল। 
১২। সৌডিয়ম্‌ য্য/সিটেটের দু।(বণ--১ভাগ য়্য।সিটেট্‌ অব. সে।ডা, ১০ ভাগ জল। 
১৩। ফ্যামোনিয়ম অকৃজালেটের দ্াবণ--১ ভাগ য্যামোনিয়ম অক্জালেট, 
২৪ ভাগ জল। 
১৪। ফবটামোনিয়ম. কার্বনেটের দুবণ_১ ভাগ ফ্যামোনিয়ম্‌ কার্ববনেট্‌, ৪ ভাগ 
জল, ১ ভগ উগ্র লাইকার্ য়ামোনিয়]। 
১৫। ফ্যামোনিয়ম, ক্লে।রাইডের দাবণ--১ ভাগ য়্য।মে।নিয়ম্‌ ক্লোরাইড, ৫ ভাগ জল। 
১৬। ফ্্যাসে।নিয়ম. মলিব্ডেটের দ্বণ_য়্যামেনিয়ম মলিব্ডেটু প্রথমতঃ 
উগ্রয়্যামোনিয়।র ভ্র(বণে দ্রব করিয। পরে অধিক পরিমাণ উগ্র নাইটি.ক্‌ য়্যামিডের সহিত 
মিশ্রিত করিলে এই দ্রাবণ প্রস্তত হয়। 
১৭। বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইডের দবণ_-১ভাগ 'বেরিয়ম্‌ ক্লোরাইড, ১ ভাগ জল। 
১৮। ক্যালপিয়মং ক্লৌবাইডের দুাবণ_-১ ভাগ ক্যাল্সিয়মূ ক্লে।র।ইড্‌, ৫ ভাগ জল। 
১৯। ক্যালসিয়ম. সলফেটের দৃ[বণ__ক্যাল্সিয়ম্‌ সল্‌ফেটু বা জিপসম্‌ ও জল। 
উপরিস্থিত পরিক্ষার ভ্রীবণ পৃথক করিয়া ব্যবহাত হয়। 
২*। ম্যাগনেসিয়ম. সলফেটের দাবণ--১ ভাগ ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ সল্‌ফেট, ১* ভাগ জল। 
২১। ফেরস্‌ সলফেটের দু।বণ_-১ভাগ ফেরস্‌ সলফেটু, ১৭ ভাগ জল। 
২২। ফেরিক্‌ কৌরাইডের দাবণ__১ভাগ ফেরিক্‌ ক্লোরাইড, ১* ভাগ জল। 
২৩। লেড য়্য/সিটেটের দু।বপ--১ভাগ ফ্য।সিটেট, অব. লেড্‌, ১* ভাগ জল। 
* ২৪।. দিল্ভার্‌ নাইট্েটের দুবণ__-১ভাগ সিলভার্‌ নাইট্রেট, ২* *ভাগ জল। 
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২৫। মাকিউরিক কৌর।ইডের দু'বণ--১ভাগ মাকিউরিক ক্লোরাইড, ২* ভাগ জল। 

" ২৬। নেজলারের দ্াবণ-_-৮৬ পৃষ্ঠ। দেখ । 

২৭। ফেলিংএর দু(বণ--৩৪'৬৩৯ গ্র্য।ম্‌ মলফেট, অব. কপার্‌ পরিজ্ত জলে দ্রুব 
করতঃ সর্ব সমেত ৫** কিউবিক্‌ সেন্টিমিটার পরিমিত দ্রাবণ প্রস্ত্ভ করিয়া! একটা 
বোৌতলে রাখিতে হইবে। 

১৭৩ গ্র্যাম সোডিয়ম্‌ পো।ট।সিয়ম্‌ টা্টট্‌, ৫* গ্রযাম্‌ কষ্টিক্‌ সোডা পরিক্রত জলে দ্রব 
করতঃ শীতল হইলে সর্ব সমেত ৫০* কিউবিক্‌ সে্টিমিট।র্‌ পরিমিত দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া 
অপর একটা বে(তলে র।খিতে হইবে। 

এই ছুই দ্রব্ণ নমভ।গে মিশ্রিত করি,ল ফেলিংএর ড্।বণ প্রস্তৃত হয়। 

২৮। কপার্‌ সলফেটের দাবণ--১ভাগ কপার্‌ সলফেটও ১* ভাগ জল। 

২৯। ষ্্যানাস্‌ কৌরাইডেব দাবণ--উগ্র হাইড্রোক্রোরিক্‌ য্য/সিডে গ্র্যানিউলেটেড্‌ 
(01217012000) টিন্‌ ফুট।ইয়। ৪ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়। ছ।কিয়। 
লইঞ্েহইবে; এই দ্রাবণ কয়েক খণ্ড গ্র্য।নিউলেটেড টিনের সহিত বোতলের 
মধো রাখা উচিত। 

৩*। প্র্যাটিনিক কোরাইডের দ্াবণ--১ভ|গ প্ল্যাটিনিক্‌ ক্লোর।ইড৬ ১৭ ভাগ জল। 

৩১। কোস্ট নাইটেটের দ।(বণ_-১ভাগ ন|ইউ্রেট, অব. কোবন্ট» ১৭ ভাগ জল। 

৩২। আইওটিনের দু[বণ_-আইওডিন্‌ ও এল। 

৩৩। ব্রোমিনের জল-_ব্রোমিন্‌ ও জল। 

৩3। নীল বড়ির দুবণ (11019 5০101017)--১ ভাগ নীল বড়ি উত্তম 
রূপে চূর্ণ করত ৪ হইতে ৬ ভাগ ফিউমিং সল.ফিউরিক্‌ ফাাসিডে সহিত মিশ্রিত করিয়। 
দুই দিবন কাল র|খিতে হইবে; পরে ইহাতে ২* ভাগ জল যোগ করিয়া ছাকিয়া লইলে 
দ্রাবণ প্রস্তুত হয়। 

৩৫1 ট।টরিক্‌ য়্যাসিডের দৃ(বণ__১ ভাগ টাট।পিক্‌ ফ্য/সিড, ৩ ভাগ জল। 

৩৬। সোডিয়ম.হ।াইপে(কোরাইটের দ্রবণ_১ ভ।গ ব্রীচিং পাউডার্‌ ১৭ ভগ জলের 
সহিত উত্তন রূপে আলে।ড়িত করিয়। যে পধ্স্ত শ্বেত বর্ণ পদার্থ অধস্থ হয় 
তাবৎ কার্বনেট, অব সে(ডার ঘন ভ্রাবণ যোগ করিতে হইবে। পরে কিয়ৎক্ষণ স্থির ভ।বে 
রাখিয়। উপরিস্থিত পরিঞ্ষ।র দ্রষবণ পৃথক করিয়। ব্যবহার করিতে হয়। 

৩৭। জিল্যাটিনের দাাবণ-__জিল্য।টিন্‌ ও উষ্ণ জল। 

এতদ্বযতীত পুস্তক মধ্যে অপর যে কল পরিচায়কের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদিগের 
ব্যবহার বিরল বলিয়। দ্রবণ প্রস্তুত করিয়! রাখিবার প্রয়োজন হয় না। পরীক্ষা! কালে 
আবগ্তক মত জল মিথ্িত করিয়। ভ্র(বণ প্রস্তুত করিলেই চলিবে। 
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২। পুস্তক মধ্যে ব্যবহৃত বাঙ্গাল! শব্দের ইংরাজী প্রতি-সংজ্ঞা। 


অস্ত্াবন্ধ--1110590151 01050010010), 
অন্ত্ররবরণ প্রদাহ--চ0110011015, 
অভ্র--1105. 
অধঃপাতন বা ঢালন-প্রক্রিয়া-[1)০02,012- 
(1017, 
অধংস্থ-পদার্থ-_৮৪০1216910. 
অধাতব পদর্থ-_[011-1706415. 
অন্বচ্ছ--09793000, 
অণু-্১10160910, 
অঙ্গার _020001, 
অন্থপাত---[১:01011101), 
অনঙ্গারক-__11072270, 
অঙ্গারক--0)1:22716, 
অশ্মন্-_-09108105, 
অকস।ইড্-মিশ্রিত লবণ--[38510 3210. 
অগ্রি-পরীক্ষা1)17) 10206101, 


অক্সিজেন্-গ্রাহক শিখা_-1২০৫৫০10 [712106, 


অক্সিজেন্প্রদয়ক শিখা -_ 0%101577£ 
19106, 

অষ্টশ্পার্শববিশিষ্ট স্ষটিক-_-0)০/8170019] 
05121, 

অযুত্ত, মুক্ত-__14.00, 

অরিষ্ট-11700916, 

অবলেহ--1:য01200 * 

অয্নোতসেচন-ক্রিয়া__-4010 19177010126101), 

আদ্রবণীয়-_.[1750101)10, 

অনুরূপ--000651901010, 

আদর্শ _3157091, 

আবরণ--0020175. 

আপেক্ষিক গুরুত্ব-_57০০30 07910, 


ইস্পাত--:5%০৫]. 


ইন্ষু-শর্বরা-0876 900৫9, 

উৎসেচন [70110017121101), 

উপাদ।ন__-00751501, 

উপাদান নিরূপক-_ 099110205, 

উদ্ভিজ্জ-উপক্ষার_-৬ ০০১1০ /১1191910, 

কাচ-দও্ড--(917590৫, 

কার্বন যৌগিক--02:1১01. ০011190010705. 

ক।ঠের কয়লা--01727009], 

কু'চিলা-০% ৬ 0110, 

কলি চুণ_-917160 1170, 

কনীনিকা-1১0011. 

কার্যকরী-শক্তি-1১00701711710165 

কোষ্ঠকাঠিন্য-_00751119911017, 

খদ্য লবণ --0:92017)07 ১71. 

খাদ্য-পরীক্ষ।-79090 4১112015915, 

থনিজ--1১17011, 

খল 10100 

খ।দ--£১110%, 

গন্ধক-_-১1)1101- 

গন্ধক-দ্রবক- ১11))0110 45010, 

গন্ধোৎপ।দক পদার্থ _-£১:0172110 009105. 

গুণিতক--010101016, 

গুণিতক অনুপাত নিয়ম-_[.2%/ ০01 0017- 
19177201011 17) 0100101019 £10190200, 

ঘন-_0০0170017072100, 

চা খড়ি-01721, 09101000 08010179010, 

চিদ্ধণ--],450005. 

চিম্ট।-_10175) 10106195, 

চূর্ণ _7১০৮/৫০1. 

চাপ-- [75451 [155501৩, 

চুণ--0)810 11706, 
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চুঁক। পালম--17191 301191. 

ছকিত ভ্রাবণ_[71102,0, 

ছ(কনি-_চ11161, 

জল স্বেদন যন্ত্র--:৬/61 0911, 

গল-মিএ্রিত--1)119160. 

তরল পদ _140410. 

ত|আঅ--001০, 

তাপ ও তাড়িত পরিচালক-- 00100০601 
01762 274 12100001019, 

তু তিয়া_১০101)9৮০ 01 ০00১৩. 

দুমিত-পদার্থ__11101, 

দত্ত।--%110. 

জ্রাবক--4১০1৫, 

দ্রব-পঙ্গীক্ষা_-৬৬০$7020091), 
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